Rok VIII 


WARSZAWA, WRZESIEŃ 1937 R. 


POEŁSKI 


Dotychczasowe zapotrzebowanie Polski 
na aparaty tlenowe musiało być pokrywa- 
ne z zagranicy, gdyż polska produkcja nie 
istniała. Dzięki pracy inż. Stanisława Her- 
mana, któremu po wieloletnich próbach 
udało się skonstruować aparat tlenowy, 
również i ta ważna dziedzina może być cał- 
kowicie zaspokojona w kraju. 

Liczne patenty krajowe i zagraniczne, 
otrzymane przez inż. Hermana, świadczą o 
oryginalności pomysłów zastosowanycn 
w konstrukcji jego aparatu. 

Wyłączna produkcja tych aparatów w 
Polsce pod nazwą „Lech“ została na zasa- 
dzie licencji objęta przez fabrykę Alfons 
Mann S. A. w Warszawie. Aparaty te, zbu- 
dowane wyłącznie wg polskich patentów, 
z polskich materiałów i przy współpracy 
polskiego robotnika, spotkają się niewąt- 
pliwie z szerokim zainteresowaniem. 

Aparat „Lech“ poddany został odpo- 
wiednim badaniom przez właściwe organa 
państwowe i po wielostronnych próbach i 
doświadczeniach porównawczych z apara- 
tami zagranicznymi, okazał się pod każ- 
dym względem lepszy od tych aparatów. 

Aparat zbudowany jest na zasadzie au- 
tomatyczno-płucnego dostarczania tlenu 
stosownie do wykonywanej pracy. 


Części składowe 
i ich dane charakterystyczne. 


Ogólna waga kompletnego aparatu tle- 
nowego wynosi 9,5 kg. 

Pojemność wodna butli 0,8 1. Ciśnienie 
najwyższe, które butla wytrzymuje — 225 
atm. 


APARAT TLENOWY 


GEG H: 


Ciśnienie najwyższe pod jakim znajduje 
się tlen w butli wynosi 150 atm. 

Pochłaniacz wykonany jest z białej bla- 
chy i wypełniony specjalnie spreparowa- 
nymi granułkami wodorotlenku sodu. 

Worek na tlen wykonany jest z tkaniny 
gumowanej, posiada sztywną podstawę i 
półsztywny wierzch. Pojemność worka 
przy rozwarciu całkowitym wynosi około 
4,8 L., przy zwarciu — około 0,5 1. 

Poza wymienionymi powyżej aparat po- 
siada następujące części składowe: 

1. 8 zaworów, a mianowicie: 

a) zawór redukcyjny, 

b) zawór dawkujący (wydajność od 0,4 1 
— T llmin., 

c) zawór bezpieczeństwa, 

d) zawór wdechowy, 

e) zawór wydechowy, 

f) zawór dopustowy, 

g) zawór wypustowy, 

h) zawór wyłączający; 

2. manometr, 

3. dwa węże elastyczne (wdechowy i wy- 
dechowy), 

4. wąż elastyczny, doprowadzający tlen 
z pochłaniacza do worka, 

5. przewód elastyczny z zaworu reduk- 
cyjnego do zaworu dawkującego, 

6. przewód metalowy w osłonie gumo- 
wej do manometru, 

T. maska (albo ustnik ze ściskaczem no- 
sa i okularami), 

8. kościec, 

9. skrzynia drewniana na aparat i części 
zapasowe, 

10. klucz do montowania aparatu. 


PRZEGLAD OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ 


Działanie aparatu. (rys. 2) 


1. Droga przepływu powietrza wydycha- 
nego (zużytego). Powietrze wydychane 
(zużyte), posiadające znaczną zawartość 
dwutlenku węgla i pewną ilość wilgoci, 
wchodzi przez maskę lub ustnik, następnie 
przez zawór wydechowy 25 do węża wyde- 
chowego 16. Zawór wdechowy 24 zamyka 
się pod naporem powietrza wydychanego 
i tym samym nie wpuszcza go do worka. 

Z węża wydechowego wchodzi powietrze 
wydychane do pochłaniacza 14, gdzie 
oczyszcza się z dwutlenku węgla i wilgoci. 

Oczyszczone w pochłaniaczu powietrze 
wydychane przechodzi wężem łączącym 17 


Rys. 1. 
Aparat tlenowy „Lech“ 


do worka 10, gdzie miesza się ze świeżym 
tlenem. 

2. Droga przepływu tłenu z butli. Tlen 
z butli 2 pod wysokim ciśnieniem (począt- 
kowo 150 atm.) po otworzeniu zaworu bu- 
tli 3 przechodzi do dolnej obsady zaworu 
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redukcyjnego, z której prowadzą trzy od- 
gałęzienia. 

Pierwszym odgałęzieniem tlen wpływa 
do zaworu redukcyjnego 5. Drugim odga- 
łęzieniem tlen wchodzi do zaworu dopusto- 
wego 9. Trzecim odgałęzieniem tlen docho- 
dzi przez zawór wyłączający 7 do mano- 
metru 8. 

Ciśnienie tlenu w zaworze redukcyjnym 
obniża się do 1 atm. nadciśnienia, następ- 
nie tlen o tak zredukowanym ciśnieniu 
przepływa do zaworu dawkującego 11. 
znajdującego się w worku. W razie wyjąt- 
kowego zepsucia się zaworu redukcyjnego 
5 (tzn., gdy powstaje w nim wyższe ciśnie- 
nie niż 2 atm.) zawór bezpieczeństwa 6 o- 
twiera się i wypuszcza nadmiar tlenu na 
zewnątrz. 

Zawór dawkujący 11 dopuszcza tlen do 
worka 10 automatycznie w miarę zapotrze- 
bowania płuc. 

Przy bardzo lekkiej pracy (np. podczas 
leżenia lub siedzenia) worek 10 jest wydę- 
ty, wówczas zawór dawkujący 11 wpusz- 
cza nieco ponad 0,4 1 tlenu na minutę do 
worka. 

W miarę wykonywania coraz cięższej 
pracy worek 10 przy wdechu coraz więcej 
opada, a sprzężony z nim zawór dawkujący 
11 zaczyna przepuszczać automatycznie 
coraz więcej tlenu, którego ilość może 
dojść nawet do 6 1 na min. 

W razie zachodzącej potrzeby przez na- 
ciśnięcie membrany zaworu dopustowego 
9 tlen wpływa do worka 10 z pominięciem 
zaworu redukcyjnego 5 i zaworu dawkują- 
cego 11. 

Zaworu dopustowego używa się, podob- 
nie jak w innych aparatach, tylko w wy- 
jątkowych wypadkach — w razie wyczu- 
wania braku tlenu. 

Ponadto tlen dopływa przez zawór wyłą- 
czający 7 do manometru 8, który wskazu- 
je każdorazowo ciśnienie tlenu w butli £, 
co umożliwia obliczenie jego ilości. 

3. Droga przepływu odświeżonego powie- 
trza. Wzbogacone w tlen powietrze, znaj- 
dujące się w worku 10, przechodzi przez 
wąż wdechowy 24 do maski, względnie ust- 
nika, a stąd do ust i wreszcie do płuc czło- 
wieka. 

W okresie wdechu zamyka się zawór wy- 
dechowy 25 pod wpływem depresji pow- 
stającej w wężu wydechowym. 
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Zalety polskiego aparatu tlenowego 
»Lech“ w porównaniu z innymi 
najlepszymi aparatami. 


1. Doprowadzanie tlenu jest ściśle uza- 
leżnione od jego zapotrzebowania w czasie 
pracy. W innych aparatach tlen rozchodo- 
wany jest w ten sposób, że przy mniej- 


Przy pracy lekkiej inne aparaty przy 
tym samym zapasie tlenu (120 1) pracują 
również ok. 80 min., zaś aparaty typu 
„Lech“—ok. 210 min., a więc dłużej w tym 
wypadku o prawie 140%. 

O ile ezłowiek zupełnie nie pracuje tyl- 
ko przebywa w aparacie (np. siedząc), in- 
ne aparaty z zapasem tlenu 120 1 pracują 


Rys. 2. 
Schemat aparatu „Lech“ — 2. butla z tlenem, 3. zawór butli, 4. nakrętka łącząca, 5. zawór redukcyj- 


ny, 6. zawór bezpieczeństwa, ?. zawór wyłączający, 8. manometr, 9. zawór dopustowy, 10. worek, 

11. zawór dawkujący, 12. zawór wypustowy worka, 13. opór do zaworu wypustowego, 14. pochła- 

niacz, 15. wąż wdechowy, 16. wąż wydechowy, 1%. wąż doprowadzający oczyszczone powietrze z po- 

chłaniacza do worka, 18. przewód do zaworu dopustowego, 19. przewód elastyczny e zaworu reduk- 

cyjnego do zaworu dawkującego, 20. przewód z zaworu dopustowego do worka, 21. przewód do ma- 
nometru, 24. zawór wdechowy, 25. zawór wydechowy. 


szych wysiłkach dopływa w nadmiernych 
ilościach, które następnie uchodzą na ze- 
wnątrz niewykorzystane. 

W aparacie typu „Lech“, wobec dostar- 
czania tlenu wg zapotrzebowania płuc, mo- 
ment niebezpieczeństwa braku tlenu jest 
zupełnie wyeliminowany. 

Z powodu oszczędnego rozchodowania 
tlenu w czasie mniejszych wysiłków czło- 
wieka przy pracy, ten sam zapas tlenu 
w butli wystarcza na znacznie dłuższy o- 
kres czasu, niż w podobnych aparatach in- 
nych konstrukcyj. 

Np. podczas ciężkiej pracy najlepsze a- 
paraty przy zapasie 120 1 tlenu w butli 
pracują ok. 80 min., natomiast aparat ty- 
pu „Lech“ pracuje ok. 120 min., bez ryzy- 
ka braku tlenu w jakichkolwiek warun- 
kach. 


również tylko około 80 min., zaś aparat 
„Lech“ może pracować przy takim samym 
zapasie tlenu 230 min., a więc dłużej o ok. 
180%. 

2. Pochłaniacz oczyszczający zużyte po- 
wietrze, pracując dłużej lub krócej zależ- 
nie od wykonywanej pracy, tak zharmoni- 
zowany jest z powyższym zapasem tlenu, 
że aparat pracuje do końca ciężkiej czy 
lekkiej pracy zupełnie normalnie. 

3. Aparat „Lech“ jest najlżejszy ze 
wszystkich podobnych aparatów, ważące 
tylko ok. 9,5 kg (bez maski), gdy inne ty- 
py aparatów 80-minutowych ważą (bez 
maski) od 11 do 12,5 kg, zaś typy 140-mi- 
nutowych — 16—18 kg. 

4. Wszystkie czulsze i precyzyjniejsze 
części składowe aparatu umieszczone są 
w części kośćca zamykanej na plombę, tak 
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że poza mechanikiem, posługujący się apa- 
ratem normalnie nie ma do nich dostępu. 
W ten sposób uniemożliwiony jest do nich 
dostęp osobom niewykwalifikowanym. 


— / > 


= 


Rys. 8. 


Widok aparatu tlenowego „Lech“ po odjęciu 
pokryw 


To zabezpieczenie w innych zagranicz- 
nych aparatach tlenowych nie zostało 
uwzględnione. 

Pochłaniacz i butla na tlen, które muszą 
być wymieniane przez posługującego się 
aparatem, są łatwo dostępne. 

5. Mechanizmy, pomimo ich precyzyjno- 
ści i elastyczności w działaniu zależnie od 
wymagań użycia, są równocześnie o wiele 
lżejsze oraz prościej i wytrzymalej zbudo- 
wane niż w innych aparatach. 

6. Do połączenia aparatu z drogami od- 
dechowymi człowieka może być użyta ma- 
ska lub ustnik. W razie użycia ustnika na- 
leży użyć jednocześnie ściskacza nosa i o- 
kularów. 
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Oczywiste więc jest, że polski aparat 
„Lech“, jako o wiele lżejszy, o bardzo du- 
żej rozpiętości czasu działania, nie da się 
nawet porównać ze znanymi typami apa- 
ratów zagranicznych, zwłaszcza że amor- 
tyzacja aparatu, oszczędne rozchodowanie 
tlenu i mniejsze koszty pochłaniaczy, zuży- 
wanych przy pracy w tym aparacie, dają 
możność stałych oszczędności. 


Użycie aparatu tlenowego „Lech“. 


Do węży oddechowych należy przymoco- 
wać maskę, względnie ustnik, sprawdziw- 
szy przedtem obecność uszczelniaczy, na- 
stępnie należy odkręcić nakrętki uszczel- 
niające pochłaniacz, sprawdzić obecność 
uszczelniaczy i potem przykręcić węże do 
pochłaniacza. 


Rys. 4. 
Sprawdzanie ilości tlenu podczas pracy aparatu 


Sprawdziwszy zapas tlenu (ma być na 
manometrze po chwilowym otwarciu za- 
woru butli 150 atm.), szezelność aparatu 
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i należyty stan części składowych, lewą 
rękę wkłada się pod lewą szelkę. 

Między węże oddechowe wkłada się gło- 
wę tak, żeby maska, względnie ustnik, 
znajdowały się pod twarzą. 

Nakłada się prawą szelkę na prawe ra- 
mię i przypina ją do aparatu. 

Zapina się na brzuchu pas poziomy. 

Otwiera isię zawór butli. 

Robi się głęboki wdech, nakłada maskę, 
względnie ustnik i ściskacz nosa, i następ- 
nie oddycha się normalnie. 

Sposób wkładania ustnika do ust jest 
następujący: najpierw wkłada się między 
zęby języczki ustnika, następnie między 
zęby a wargi muszlę ustnika, zamyka się 
usta i wreszcie zapina się paski na głowie. 

Przy stosowaniu ustnika należy również 
nałożyć ściskacz nosa, a na oczy okulary. 


J. GRZYMAŁA 


Od tej chwili człowiek może się udać do 
atmosfery zatrutej. 

W czasie użycia aparatu należy mniej 
więcej co 15 min. stwierdzać zapas tlenu, 
patrząc na manometr. 


Czynności, które należy wykonać 
po użyciu aparatu tlenowego. 


Oczyścić aparat. Usunąć zużyty po- 
chłaniacz i wstawić na jego miejsce no- 
wy. Nakrętek uszczelniających nowy po- 
chłaniacz nie odkręcać. Pochłaniacz nale- 
ży połączyć z aparatem dopiero bezpo- 
średnio przed jego użyciem. 

Opróżnioną butlę na tlen zamienić na 
pełną. Aparat tlenowy należy przechowy- 
wać w miejscu wolnym od wilgoci i zdala 
od pieców. 


SŁUŻBA DOZOROWANIA 


(Ciąg dalszy). 


Następnym zagadnieniem jest kwestia 
personelu służby dozorowania. Personel 
ten powinien odpowiadać pewnym warun- 
kom: 

Warunki moralne — bezwzględna lojal- 
ność, wytrzymałość moralna. 

Inteligencja — wystarczająca dla przy- 
swojenia instrukcyj. 

Wykształcenie — umiejętność płynnego 
czytania i pisania. 

Warunki fizyczne — wzrok i słuch bez 
zarzutu. 

Podobno we Francji w czasie wojny u- 
żywano do podsłuchu ślepych od urodze- 
nia, jako osobników. posiadających bar- 
dziej wysubtelniony organ słuchu. Sposób 
ten nie jest nieprawdopodobny i rzeczy- 
wiście mógł dać dodatnie rezultaty. 

Wymowa — płynna i wyraźna, wszelkie 
wady są wykluczone. 

Ogólny stan zdrowia — dobry, pozwala- 
jący na stałą służbę nawet w złych wa- 
runkach atmosferycznych. 

Braki fizyczne i ułomności — dopusz- 
czalne, o ile nie utrudniają pełnienia służ- 
by i nie są powodem do potrzeby specjal- 
nego zachowania się danej osoby. 

Płeć — przede wszystkim mężczyźni. 
Kobiety mogą być użyte w pewnych wy- 
padkach, gdy miejsce posterunku nie jest 


zbyt odosobnione. Mieszane składy poste- 
runków są niewskazane. 

Wiek — nie odgrywa specjalnej roli, o 
ile kandydat spełnia wszystkie inne wa- 
runki. Wykluczeni są tylko podlegający 
obowiazkowi służby wojskowej. W wypad- 
ku powołania młodzieży przedpoborowej, 
powinna ona być użyta łącznie ze starszy- 
mi rocznikami. 

Narodowość—w zasadzie obojętna, o ile 
zagwarantowana jest całkowita lojalność. 

Na komendantów posterunków i ich za- 
stępców trzeba wybierać specjalnie sta- 
rannie i właściwych na te kierownicze sta- 
nowiska ludzi. 

Wybór personelu — powinien być doko- 
nany w czasie pokoju przez władze admi- 
nistracyjne z ewent. pomocą organów 
LOPP. 

Cały personel nadający się do służby 
dozorowania musi być utrzymywany w e- 
widencji przez właściwe władze admini- 
stracyjne (gminy). 

Ponadto personel wyszkolony powinien 
być zewidencjonowany przez instruktorów 
LOPP. 

Powołanie personelu powinno nastąpić 
na podstawie kart powołania, rozsyłanych 
przez władze administracyjne (gminy) w 
momencie zarządzenia pogotowia opl. 
Stan personelu przewidzianego do powoła- 
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nia powinien być przynajmniej o 50% 
większy od zapotrzebowania. 

Uzupełnienie personelu, wykruszonego 
z jakichkolwiek powodów, powinno nastę- 
pować przez kolejne powołanie zewiden- 
cjonowanego, przeszkolonego personelu. 
Powołanie wykonać powinna miejscowa 
władza administracyjna na zapotrzebowa- 
nie komendanta posterunku. 

Organizacja personelu wynika ze sposo- 
bu rozstrzygnięcia powołania personelu, 
który to sposób zostaje określony przez 
właściwe naczelne organa kierownicze. W 
każdym bądź razie organizacja powinna 
być przeprowadzona na wzór wojskowy. 
Skład osobowy punktu powinien tworzyć 
zwartą jednostkę (na wzór sekcji), a ko- 
mendant posterunku musi mieć kompeten- 
cje podoficera (kaprala, plutonowego). 

Posterunki powinny podlegać komen- 
dantowi zbiornicy dozorowania, do której 
zasadniczo przekazują meldunki. Komen- 
dant zbiornicy może mieć do pomocy kil- 
ku inspekcyjnych, którym przydzieli sze- 
reg posterunków do nadzorowania i do- 
szkalania oraz utrzymywania należytej 
dyscypliny. Ci inspekcyjni powinni znaj- 
dować się w pobliżu swych posterunków. 
Będą to funkcje „oficerskie“ (dowódcy 
plutonów). 

Funkcje te mogą ewentualnie pełnić in- 
struktorzy LOPP, którzy nie podlegają o- 
bowiązkowi służby wojskowej. Pewne 
funkcje kontrolne można powierzyć tere- 
nowym organom żandarmerii i policji. 

Skład osobowy posterunku: 

1 komendant posterunku, 

1 zastępca komendanta posterunku, 

obserwatorzy w liczbie, która może być 
zmienna, zależnie od możliwości personal- 
nych. Minimum stanowi 6 ludzi, czyli trzy 
zmiany po dwóch obserwatorów. 

Ogólny stan minimalny wyniesie 8 ludzi. 
Jest to jednak stan trudny do utrzymania 
ze względu na konieczność posiadania per- 
sonelu zapasowego i dla potrzeb gospodar- 
czych posterunku. Stan ogólny nie powi- 
nien jednak przekroczyć 10 osób. Żeby jak 
najbardziej zmniejszyć stan czynnego per- 
sonelu, można zapasowych obserwatorów 
powoływać tylko w razie potrzeby z miej- 
scowości, w której leży posterunek, lub do- 
syłać z rezerwy utrzymywanej przy zbior- 
nicy, co jest jednak trudniejsze. 

Szkolenie powinno odbywać się w czasie 
pokoju. Powinno ono obejmować: przesz- 
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kolenie zasadnicze i doszkalanie periodycz- 
ne, poza tym szkolenie praktyczne przy o- 
kazji ćwiczeń służby dozorowania. 

Najidealniejszym sposobem byłoby 
szkolenie w czasie pokoju w specjalnych 
obozach wyszkoleniowych, jednak jest to 
zbyt kosztowne. Szkolenie w obozach moż- 
na ograniczyć do komendantów posterun- 
ków i ich zastępców. Reszta personelu po- 
winna być szkolona na miejscu. Szkolić po- 
winien instruktor LOPP przy pomocy już 
wyszkolonego komendanta posterunku i 
jego zastępcy. 

Doszkalanie może odbywać się przez o- 
kresowe (np. raz na rok) przećwiczenie na 
miejscu, przeprowadzone przez instrukto- 
ra LOPP w bardzo krótkim czasie, np. 
2—3 godzin. Tenże instruktor sprawdził- 
by zarazem stan faktyczny personelu i e- 
wentualnie stan zdeponowanego materiału 
na budki. 

Ćwiczenia praktyczne służby dozorowa- 
nia odbywać się powinny na specjalne za- 
rządzenie władz kierowniczych i muszą 
mieć formę jak najbardziej zbliżoną do 
rzeczywistości. 

Zakres szkolenia powinien obejmować 
wyłącznie dział służby  dozorowania. 
Wszelkie inne wiadomości z dziedziny o p l 
powinny być ujęte tylko informacyjnie w 
formie takiej, jak dla ogółu ludności. 

W czasie wojny powinno odbywać się w 
miarę potrzeby szkolenie personelu rezer- 
wowego. Szkolenie to może być wykony- 
wane nawet przez komendantów posterun- 
ków w drodze praktycznej na miejscu lub 
przez inspekcyjnych. 

Zaopatrzenie. Zależnie od postanowień 
prawnych, personel posterunków dozoro- 
wania może otrzymywać „strawne“ (die- 
ty) bądź żywić się w domu, o ile pochodzi 
z tej miejscowości, gdzie pełni służbę. Wy- 
żywienie może być też zorganizowane zbio- 
rowo, jednak żadne dostarczanie prowian- 
tów w naturze nie może mieć miejsca. 

Opiekę lekarską zapewnić może w razie 
potrzeby najbliższy lekarz na zasadach 
lecznictwa ogółu ludności w czasie pokoju 
(lekarze powiatowi, lekarze ubezpieczalni 
społecznych, wojskowi itp.). 

Umundurowanie — w zasadzie zbędne. 
Można będzie sobie na to pozwolić po za- 
spokojeniu pilniejszych potrzeb. Wystar- 
czą opaski na ramieniu. Potrzebne nato- 
miast są na okres zimowy dwa kożuchy na 
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każdy posterunek oraz dwie pary bambo- 
szy i rękawice. 

Wysuwa się również zagadnienie uzbro- 
jenia posterunków na niektórych tere- 
nach. Kwestia ta wiąże się ze sposobem 
organizacji personelu i ogólnymi zasadami 
o prawie noszenia i użycia broni. Wydaje 
się w każdym razie wystarczające uzbro- 
jenie w broń palną krótką (pistolet) i to 
tylko części personelu, np. 1—2 pistolety 
na posterunek. 

Wyposażenie w maski przeciwgazowe w 
zasadzie nie jest potrzebne, jednak w po- 
bliżu frontu lub obiektów, mogących pod- 
legać napadom lotniczo-gazowym, posia- 
danie masek jest wskazane. 

Wyposażenie w sprzęt specjalny dla 
spełniania zadań dozorowania powinno o- 
bejmować następujące przedmioty (oma: 
wiane kolejno wg ich ważności): ` 

Telefon — jako niezbędny element peł- 
nienia służby. Może to być telefon polowy, 
jeżeli włączenie do sieci następuje przy 
pomocy kabla polowego, lub telefon zwy- 
kły, jeżeli włączony jest on wprost do ii- 
nii stałej. Telefon zwykły ma tę zaletę 
przed polowym, że jest łatwiejszy w obsłu- 
dze i taniej kosztuje. 

Jeżeli użyty jest telefon polowy, to w 
związku z tym musi być również odpo- 
wiednia ilość kabla dla doprowadzenia i 
włączenia się do linii stałej. Ilość kabla 
musi być traktowana indywidualnie dła 
każdego posterunku, zależnie od potrzeb. 
W związku z istnieniem odcinka linii po- 
lowej, musi być przewidziany odpowiedni 
sprzęt do jej naprawy i konserwacji, o- 
czywiście jak najprostszy. 

Zegarek ze świecącą tarczą dla pełnią- 
cych służbę na posterunku. Może to być 
zegarek na rękę bądź inny, który można 
umocować przy telefonie. Ponadto po- 
trzebny jest drugi zegarek najprostszy 
(budzik) dla wartowni. 

Busola — najprostszego typu (bez świe- 
cącej igły); użyta ona będzie właściwie 
tylko raz przy rozlokowywaniu posterun- 
ku. Następnie należy wytyczyć kierunki 
świata przy pomocy kołków, kamieni, wa- 
pna lub farby (wewnątrz budki). 

Lornetka może być sześciokrotna lub 
słabsza. Służyć ona powinna do bliższego 
rozpoznania już zauważonego samolotu, a 
w żadnym razie do stałej obserwacji. 

Tablica orientacyjna z wykazem, dokąd 


należy przekazywać meldunki w zależności 
od kierunku lotu samolotów. 

Tablica sylwetek i znaków samolotów 
własnych, nieprzyjacielskich, sprzymie- 
rzonych i neutralnych. Tablica ta musi być 
stale aktualizowana. 

Książka (blok) meldunków, w której 
wpisuje się wszelkie obserwacje. Książka 
ta musi mieć ustalone rubryki jednakowe 
z książką, w której zbiornica wpisuje o- 
trzymane meldunki. Kolejność rubryk mu- 
si odpowiadać kolejności ważności meldo- 
wanych danych. 

Wzór meldunku i tablica skrótów — na 
sztywnym papierze, umieszczone przy te- 
lefonie, dla uniknięcia omyłek przy nada- 
waniu meldunku. 

Poza tym, jeżeli istnieć będzie tani a- 
parat podsłuchowy, który można będzie 
zakupić dla posterunków, to aparat ten po- 
winien znaleźć się w kolejności trzeciej 
(za zegarkiem). 

Natomiast można zgodzić się na skaso- 
wanie względnie na przesunięcie do dal- 
szej kolejności lornetki, gdyż użytkowość 
jej ograniczy się właściwie do nielicznych 
wypadków. 

Do sprzętu specjalnego można zaliczyć 
ciemne okulary, które mogą być potrzeb- 
ne w razie silnego blasku słońca i Śniegu. 

Sprzęt ten powinien być w czasie poko- 
ju zdeponowany możliwie najbliżej miej- 
sca, gdzie będzie się znajdował posterunek 
dozorowania. Sprzęt ten powinien być 
przechowywany przez jakikolwiek organ 
władz państwowych (oddział wojskowy, 
władza administracyjna, organ kolejowy, 
pocztowy, policja itp.), mający odpowied- 
nie warunki i zapewniający należytą o- 
piekę. Trzeba też zawczasu przewidzieć 
sposób transportu tego sprzętu do miejsca 
posterunku, jeżeli zachodzi tego potrzeba. 

Sposób pełnienia służby. Na posterunku 
powinno pełnić służbę jednocześnie dwóch 
obserwatorów, tworząc tzw. „zmianę”. 
Każda zmiana pełni służbę 8 godzin na do- 
bę, rozdzielonych zależnie od pogody na o- 
kresy od 1 do 4 godzin. Jeżeli zmiana na- 
stępuje rzadziej niż co godzinę, to wskaza- 
ne jest zmieniać poszczególnych obserwa- 
torów kolejno co godzinę (lub co dwie go- 
dziny), szczególnie w nocy, żeby pobudzić 
czujność (kontrola) i w trudnych warun- 
kach dodać pewnego animuszu przez obec- 
ność wypoczętego obserwatora. 

Regulowaniem służby kieruje komen- 
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dant posterunku. Trzeba zwrócić uwagę, 
aby obserwatorzy pełnili służbę kolejno w 
różnych okresach doby. 

Komendant i zastępca pełnią służbę ko- 
lejno po 12 lub 24 godziny. 

W razie zwiększenia ilości personelu, 
pełnienie służby będzie dogodniejsze. 

Zadaniem posterunków  dozorowania 
jest: obserwować, meldować i alarmować 
(w pewnych wypadkach). 

Sposób wykonywania obserwacji i mel- 
dowania. 

Za. zasadę przyjmuje się fakt, że obser- 
wacja prowadzona będzie nie tylko w jas- 
ne dni o dużej widoczności, ale też i w no- 
cy oraz w dni pochmurne, mgliste i desz- 
czowe, które w naszym klimacie przewa- 
żają. 

Gdy warunki oświetlenia i widoczności 
na to pozwalają, to dokładne badanie pola 
widzenia powinno zapewnić zauważenie sa- 
mołotu wcześniej, niż go się usłyszy. Gdy- 
by stało się odwrotnie, trzeba starać się 
natychmiast odszukać wzrokiem słyszany 
samolot. 

Przy niesprzyjającej pogodzie lub w no- 
cy najczęściej trzeba będzie ograniczyć się 
do obserwacji słuchowej i na jej podstawie 
przesłać meldunek. Ważną rzeczą jest w 
tym wypadku podanie w meldunku, że ob- 
serwacja była słuchowa, co uprzedzi od- 
biorcę o możliwości omyłki w obserwacji. 

Wypatrywanie (obserwacja wzrokowa). 

Przy przeprowadzaniu obserwacji naj- 
pierw zarysowuje się sylwetka samolotu, 
można zatem określić ilość samolotów i 
kierunek lotu, następnie (załeżnie od kie- 
runku lotu) uwydatniają się stopniowo ze- 
wnętrzne cechy samolotu, na podstawie 
których można rozpoznać jego typ i ro- 
dzaj, co da możność w pewnych wypad- 
kach określenia przynależności państwo- 
wej. 

Na zasadzie szczegółów widocznych z 
dużych odległości, są możliwe dwa sposo- 
by ujęcia sylwetek samolotów: 

a) przy nalocie (odłocie) w kierunku 
obserwatora — sylwetka w rzucie czoło- 
wym (z tyłu), 

b) przy przelocie bocznym — sylwetka 
w rzucie bocznym. 

Przy przelocie bezpośrednio nad obser- 
watorem lub przy nalocie na bardzo du- 
żej wysokości ukazuje się jeszcze jeden ro- 
dzaj sylwetki: 

c) sylwetka widziana od dołu. 
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Zasadniczo, wypadek ,„c“ obserwacji sa- 
molotu od dołu ma miejsce po zaobserwo- 
waniu go w pozycjach „a“ lub „b“, dlatego 
też wystarczy oznaczenie w tablicach tyl- 
ko dwu rodzajów „schematów sylwetek". 
Wszelkie inne położenia lecącego samolotu 
są pośrednimi między 466 E E o = 
w wypadkach więc nalotu skośnego można 
stosować schematy „a“ lub „b“ dowolnie. 
bądź też posługiwać się jednym z nich, a 
wg drugiego sprawdzać otrzymane wyni- 
ki: 

a) Przy nalocie czołowym należy zwra- 
cać uwagę na: 

— ilość, kształt i proporcję skrzydeł oraz 
stojaków, 

— ilość, rozmieszczenie i kształt silni- 
ków i ich przykrycie, 

— wygląd i konstrukcję podwozia, 

— widoczne szczegóły opierzenia ogo- 
nowego i kadłuba. 

b) Przy przelocie bocznym obserwuje 
się: 

— kształt kadłuba i opierzenia ogono- 
wego, 

— ilość miejsc dla załogi wzgl. rodzaj 
kabiny, 

— kształt podwozia, 

— kształt skrzydeł. 

Znaki przynależności państwowej i 
szczegóły konstrukcyjne są widoczne do- 
piero z małej odległości. 

Jak już wspomniano wyżej, rozpoznanie 
przynależności państwowej samolotu mo- 
że być dokonane na podstawie stwierdze- 
nia typu samolotu, używanego przeważnie 
przez jedno państwo, tym nie mniej osta- 
teczne stwierdzenie może mieć miejsce tyl- 
ko na podstawie znaków specjalnych. To 
samo ma miejsce w razie stwierdzenia ty- 
pu nieznanego. W tym wypadku można na 
podstawie posiadanego doświadczenia 
wnioskować o rodzaju samolotu. 

Znaki przynależności państwowej doty- 
czą przede wszystkim samolotów wojsko- 
wych. Znaki te posiadają samoloty wszyst- 
kich państw. Wzory ich i rozmieszczenia 
podawane są w tablicach sylwetek. 

Wymiary i kolory tych znaków moga 
czasem w celach maskowania różnić się od 
zasadniczych. 

Samoloty sanitarne mają ponadto znak 
Czerwonego Krzyża. 

Samoloty komunikacyjne i sportowe o- 
znaczane są szeregiem liter na skrzydłach 
i kadłubie. (d. c. m.) 
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Na wstępie należy postawić pytanie za- 
sadnicze: czy obrona przeciwlotnicza jest 
zagadnieniem zupełnie odrębnym od obro- 
ny przeciw dywersji, czy też są to zagad- 
nienia zazębiające się? 

Postępy techniki lotniczej i spadochro- 
nowej ułatwiają odpowiedź na powyższe 
pytanie. Dzisiejsze możliwości zarówno 
lotnictwa jak i spadochroniarstwa stwa- 
rzają bardzo dobre warunki dla pełnego 
rozwoju działań dywersyjnych na ważne 
obiekty, położone wewnątrz kraju, jak: 
mosty, wodociągi, zakłady przemysłowe, 
radiostacje itp. 

W literaturze znajdujemy szereg opisów 
faktów z wojny światowej wysadzania 
przy pomocy samolotów, agentów (szpie- 
gów) oraz dywersantów nieprzyjacielskich 
na głębokich tyłach i to szczególnie na te- 
renach okupowanych, gdzie dywersant lub 
szpieg znajdował pomoc u miejscowej lud- 
ności. Wysadzanie to, pomimo że odbywa- 
ło się w bardzo ciężkich warunkach, gdyż 
samolot musiał lądować, co bardzo utrud- 
niało zaskoczenie nieprzyjaciela akcją dy- 
wersyjną, uwieńczone było niejednokrot- 
nie powodzeniem. 

Rozwój spadochroniarstwa stwarza o- 
becnie bardzo pomyślne warunki dla po- 
czynań tego rodzaju. Jak wygląda możli- 
wość ich realizacji? Szpieg czy dywersant 
może nocą przylecieć do okolicy odludnej 
i tutaj zupełnie niepostrzeżenie wylądować 
przy pomocy spadochronu. Jeden samolot 
jest w stanie przewieźć ich kilku. Lądowa- 
nie może nastąpić w pewnej odległości od 
obiektu zagrożonego przez dywersantów. 
Odległość tę, wynoszącą nawet ponad 20 
km, dywersanci pokonują pieszo, nocami. 
W tych warunkach wysadzenie mostu lub 
zniszczenie innego ważnego obiektu przez 
nieprzyjaciela jest możliwe przy zupełnym 
zaskoczeniu. Podjęcie spadochroniarzy 
przez samolot po wykonaniu przez nich za- 
dania jest również możliwe i może być wy- 
konane na miejscu z góry umówionym, 
przy pomocy jednego lub więcej płatow- 
ców nieoczekiwanie lądujących w terenie, 
oznaczonym przez dywersantów w ostat- 
niej chwili odpowiednimi sygnałami, jak 
rozłożenie w umówiony sposób kilku nie- 
zbyt dużych płacht białego płótna. W ten 
sposób ludzie, którzy mają być zabrani na 
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pokład płatowca, są w stanie pokazać sa- 
molotowi miejsce i najodpowiedniejszy 
kierunek do lądowania. Zanim czynniki o- 
brony przeciwlotniczej zorientują się, już 
cała wyprawa odłeci. 

Wynika z tego, że niebezpieczeństwo dy- 
wersji lotniczej istnieje. Na pytanie, czy 
zagadnienie to można wyłączyć spod tego, 
co rozumiemy potocznie pod ochroną prze- 
ciwlotniczą, wydaje się, że należy odpowie- 
dzieć przecząco. 

Przywykliśmy do tego, że niebezpieczeń- 
stwo lotnicze wyraża się w nalotach pła- 
towców, zrzucających bomby burzące, ga- 
zowe lub zapalające. Okazuje się, że rów- 
nież dobrze może lotnictwo nieprzyjaciel- 
skie zrzucać i ludzi. Pominąwszy dywer- 
santów i szpiegów, których szkodliwa dzia- 
łalność jest oczywista, istnieje również 
możliwość dostania się tą drogą do kraju 
różnych wybitnych organizatorów rozkła- 
du społecznego, zatruwających ducha na- 
rodu. Może to mieć wyjątkowe znaczenie 
w odpowiednich okolicznościach. 


Wystarczy przypomnieć, jaki skutek 
wywarło przybycie dwóch ludzi, Lenina i 
Trockiego, do Rosji w zaplombowanym 
wagonie. Dzisiaj samoloty i spadochrony 
dostarczają daleko szerszych możliwości. 
Słowem dywersja lotnicza jako poważne 
niebezpieczeństwo istnieje i trzeba jej się 
odpowiednio przeciwstawić. 

Charakter tego sposobu walki wymaga 
współudziału w obronie szerokich warstu: 
społeczeństwa. Jest bowiem rzeczą nie- 
zwykle trudną wyłapanie i zniszczenie po- 
jedynczo latających samolotów nieprzyja- 
cielskich, omijających chronione obiekty i 
pozbywających się w odludnych okolicach 
swego ładunku w postaci spadochroniarzy. 
To samo dotyczy unieszkodliwienia ludzi 
dostających się tą drogą do wnętrza kraju. 
Uniemożliwienie wysadzania różnego typu 
dywersantów i szpiegów jest bardzo pro- 
blematyczne. Wobec tego cały wysiłek na- 
leży wytężyć w kierunku zwalczania ich 
po wylądowaniu, celem uniemożliwienia 
im wykonania zadania. Tutaj właśnie o- 
twiera się szerokie pole do działania dla o- 
gółu ludności kraju. Nie wystarczą warty 
przy ważnych obiektach, jak mosty itp., 
nie zabezpieczą one przed lądującym szpie- 
giem lub agitatorem. Wartom tym jednak 
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może być bardzo pomocny współudział 
ludności cywilnej. Jak ważną rolę może 
spełnić ludność cywilna przy zwalczaniu 
dywersji lotniczej, o tym najlepiej świad- 
czy fakt, że próby tego rodzaju były doko- 
nywane podczas ubiegłej wojny jedynie na 
terenach okupowanych przez nieprzyjacie- 
la, a więc tam, gdzie lądujący dywersant 
napotykał na przychylną sobie ludność. O- 
pierał on swe poczynania w dużym stopniu 
na pomocy udzielanej mu przez miejscową 
ludność. 

Wynika z tego, że sam wrogi, a nawet 
tylko bierny stosunek ludności do takich 
osobników jest już czynnikiem bardzo u- 
trudniającym zadanie lądującym wysłan- 
nikom nieprzyjacielskim. Wręcz nieocenio- 
ne usługi natomiast wyświadczyć może 
ludność przez czynny udział w zwalczaniu 
dywersantów. 

Działalność ogółu ludności przy zwalcza- 
niu dywersji lotniczej powinna polegać: 

1) Na natychmiastowym meldowaniu 
najbliższym władzom o zauważonym lądo- 
waniu lub o ewentualnych spostrzeżeniach 
pozwalających przypuszczać, że lądowanie 
nastąpiło. 

a) W tym celu powinien każdy obywa- 
tel, szczególnie wiejski, poczuwać się do o- 
bowiązku śledzenia każdego samolotu, le- 
cącego w zasięgu jego wzroku. W nocy 
każda gromada powinna wystawiać stróża 
nocnego, który ma obserwować w miarę 
możliwości atmosferycznych. Takie pow- 
szechne czuwanie utrudni w wysokim stop- 
niu niepostrzeżone wysadzanie dywersan- 
tów podczas dnia i jasnych nocy. Czujność 
ta powinna być szczególnie duża w pro- 
mieniu około 30 km od ważnych, a odosob- 
nionych obiektów, stanowiących łakomy 
cel dla tego rodzaju działań nieprzyjaciel- 
skich. Przeprowadzenie takich obserwacyj 
na terenie całego kraju przy pomocy np. 
specjalnej służby obserwacyjnej jest nie- 
zwykle trudne. Wymagałoby to zbyt duże- 
go nakładu sił i środków, potrzebnych pod- 
czas wojny gdzie indziej. 

b) Bezpośrednie zaobserwowanie wysa- 
dzania dywersantów i zameldowanie o nich 
jest najcenniejsze, lecz nie zawsze możli- 
we. Fakt lądowania może jednak pozosta- 
wić pewne ślady, np. porzucony spado- 
chron. Natychmiastowe zameldowanie o 
znalezieniu go może oddać duże usługi. 

c) Dalszym czynnikiem pomocniczym 
jest meldowanie o osobach podejrzanych. 
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2) Obserwacje i spostrzeżenia oraz mel- 
dowanie o nich nie wyczerpuje współudzia- 
łu ludności cywilnej przy zwalczaniu dy- 
wersji lotniczej. Najbardziej wymownym 
i skutecznym wyrazem działania ogółu lud- 
ności byłoby poprostu branie do niewoli 
lądującego, w wypadku zaobserwowania 
go, lub przytrzymanie osób podejrzanych 
do dyspozycji policji. Jest to na ogół zu- 
pełnie możliwe. Wymaga jedynie pewnego 
ujęcia organizacyjnego. W wypadku zor- 
ganizowania przysposobienia wojskowego 
na mocnych zasadach i zupełnego rozpow- 
szechnienia go, mógłby w każdej wsi pow- 
stać mały oddziałek gotowy do tego ro- 
dzaju działań. 

Dwa podane przeze mnie sposoby współ- 
działania ogółu ludności w akcji przeciw 
dywersji lotniczej nie obejmują oczywiście 
wszystkich możliwości i nie wyczerpują tej 
sprawy. Chodzi tu raczej o przedstawienie 
pewnych myśli do ewentualnej dyskusji. 

Jakimi drogami można osiągnąć tak 
zdecydowanie czynną postawę szerokich 
warstw ludności wobec dywersji lotniczej ? 

Przede wszystkim drogą uświadomienia 
ludności. Akcję uświadamiania ludności w 
dziedzinie o pl z dużym powodzeniem pro- 
wadzi dotychczas LOPP. Jej organa mo- 
głyby do prowadzonej już przez siebie ak- 
cji włączyć i zagadnienia działalności prze- 
ciwdywersyjnej. 

Uświadomienie to musiałoby być pro- 
wadzone na bardzo wielką skalę, gdyż cho- 
dzi o dotarcie do najbardziej odległych za- 
kątków, bowiem one mogą być najbardziej 
pożądanym terenem dla wysadzania dy- 
wersantów i szpiegów. 

Należyty rozwój sieci telefonicznej w 
kraju oraz odpowiednie zestawienie połą- 
czeń i umiejętność ich wykorzystania jest 
też jednym z warunków powodzenia oma- 
wianej akcji. 

Władze administracyjne powinny rów- 
nież wywierać odpowiedni nacisk, celem 
należytego postawienia zagadnienia. Cała 
akcja powinna im podlegać i przez nie być 
ujęta i pilnowana. Przysposobienie wojsko- 
we, zorganizowane dla celów przeciw dy- 
wersji lotniczej, mogłoby mieć obowiązek 
współdziałania z policją państwową, która 
znowu ze swej strony odpowiadałaby za 
sprawność całości. Sołtysi i wójtowie po- 
winni również zostać odpowiednio wciąg- 
nięci do tej akcji. 
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Jednym z najskuteczniejszych środków 
do wywołania i stałego utrzymywania na- 
leżytej czujności ogółu ludności i organów 
wymienionych oraz ich aktywnego zacho- 
wania się, aż do wzięcia do niewoli dywer- 
santa włącznie, jest, moim zdaniem, usta- 
lenie stosunkowo dużych nagród pienięż- 
nych. Wysokość tych nagród zależałaby od 
ważności wykonanego zadania. 

Wydaje się, że przez należyte uświado- 
mienie, połączone z odpowiednimi ramami 
organizacyjnymi i z wyznaczaniem stosun- 
kowo wysokich nagród pieniężnych za mel- 
dunki o spostrzeżeniach lub za wzięcie 
szkodnika do niewoli, powinno się osiąg- 
nąć pożądany skutek. 

Nie wniknąwszy należycie w istotę za- 
gadnienia, zarzucić można tym wywodom, 


że organizowanie tak dużej akcji jest grą 
nie wartą świecy. 

Kto sobie zdaje sprawę z wielkich szkód, 
jakie omawiana dywersja poczynić może, 
ten się zgodzi, że nie możemy być bezbron- 
ni wobec tej akcji. Proponowane środki 
zapobiegawcze są połączone z minimalny- 
mi kosztami, wymagają jedynie włożenia 
w ich przepracowanie dużo inicjatywy i 
energii twórczej. Sam fakt istnienia spra- 
wnej samoobrony i pierwsze z jej akcji wy- 
nikłe niepowodzenia nieprzyjacielskich po- 
czynań dywersyjnych wydatnie zmniejszą 
dywersyjne zapędy i zniechęcą do organi- 
zowania tego rodzaju wypadów. Przeciw- 
nie, brak samoobrony doprowadzić może 
do prawie bezkarnego grasowania tej pla- 
gi na terenie całego kraju. 


PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA SPRZĘTU 
OBRONY PRZECIWGAZOWEJ 


Temat niniejszego artykułu nie był do- 
tychczas w czasopismach szerzej omawia- 
ny, a przecież zasługuje na większą uwagę 
ze względu na wielkie znaczenie materiału 
obrony przeciwgazowej. 

Przepisy, omawiające przechowywanie i 
konserwację materiału obrony przeciwga- 
zowej, zawierają wskazówki, jak należy 
wykonywać czynności przechowywania i 
konserwacji. Natomiast, jak zwykle w 
przepisach, nie omawia się, dlaczego jakaś 
czynność ma być wykonywana tak a nie 
inaczej, słowem w przepisach brak moty- 
wacji. 

Omawianie zagadnienia rozpocznie- 
my od surowych materiałów, używanych 
do produkcji sprzętu obrony przeciwgazo- 
wej. 

Zastrzegam sobie, że zabierając głos w 
sprawie mającej ścisłą łączność z techno- 
logią, nie mam zamiaru nużyć czytelników 
tą gałęzią wiedzy. Pragnę tylko przedsta- 
wić wpływ niektórych czynników na two- 
rzywa, używane do wyrobu sprzętu obrony 
przeciwgazowej. Po czym dopiero zajmie- 
my się sprzętem. 

Do najważniejszych materiałów, używa- 
nych do wyrobu sprzętu przeciwgazowego 
należą: 

1) guma, 

2) tkanina — gumowana i impregnowa- 
na, taśmy i nici, 


3) metale, 

4) celofan, 

5) węgiel aktywowany. 

Guma. Charakterystyczną cechą gumy 
jest elastyczność, tzn. że guma po rozciąg- 
nięciu lub zgnieceniu powraca do pierwot- 
nego kształtu. 

Przy rozciąganiu guma uzyskuje bardzo 
duże wydłużenie, dochodzące niekiedy do 
1200% i więcej. Po rozciągnięciu guma nie 
powraca ściśle do pierwotnej długości, na- 
bywając w pewnym stopniu trwałego wy- 
dłużenia. Guma jest poza tym plastyczna, 
to znaczy, że pod działaniem długotrwa- 
łych, stosunkowo nawet nieznacznych sił, 
może zmienić swe zewnętrzne kształty, 
przyjmując na stałe nowe kształty (zjawi- 
sko stałego odkształcania). Z tego powodu 
wyrobów gumowych nie można przecho- 
wywać dłuższy czas w stanie ściśniętym. 
Odkształcenie, spowodowane ściśnięciem, 
zrolowaniem, zgięciem, przyjmuje z bie- 
giem czasu charakter trwały. 

Właściwości gumy pod wpływem róż- 
nych czynników ulegają zmianom. Naj- 
ważniejszymi czynnikami, wpływającymi 
na nią, są: temperatura, tlen i światło. 

Guma pod działaniem podwyższonej 
temperatury ulega dodatkowej wulkaniza- 
cji. Rezultatem tego bywa albo zmiękcze- 
nie, albo stwardnienie gumy (zależnie od 
zawartości siarki). W niskiej tempera- 
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turze guma ulega czasowemu stwardnie- 
niu, które staje się tym większe, im niższa 
temperatura działała na gumę. 
Stwardniała guma jest nieelastyczna i 
przy rozciąganiu łatwo się rwie, a przy zgi- 
naniu — pęka i łamie się. Z tego wynika, 
że gumę należy przechowywać w umiarko- 
wanej temperaturze, w której powyższe 
szkodliwe zjawiska nie występują. 


Dla magazynów sprzętu obrony przeciw- 
gazowej ustalona jest temperatura w gra- 
nieach od +2 do +20° C. Przechowywanie 
masek w magazynach podręcznych, które 
w większości wypadków są nieogrzewane, 
jest niedopuszczalne ze względu na waha- 
nia temperatury, przekraczające ustaloną 
normę. Masek będących w użyciu nie je- 
steśmy w stanie uchronić od wpływów wy- 
sokiej lub niskiej temperatury, jako zjawi- 
ska atmosferycznego niezależnego od nas, 
a istniejącego w czasie ćwiczeń. Natomiast 
wszelkie czynności z maskami poza ćwi- 
czeniami należy wykonywać w odpowied- 
niej dla gumy temperaturze. Naprzykład 
suszenie zawilgoconej maski przy piecu 
lub ogniu nie powinno mieć miejsca, jako 
szkodliwe dla gumy. 

Tlen powietrza stopniowo utlenia gumę. 
Powierzchnia gumy utlenionej pokryta 
jest początkowo drobniutkimi rysami. 
Stopniowo rysy powiększają się i powsta- 
ją głębokie szczeliny i pęknięcia. Poza tym 
utleniona guma traci elastyczność i staje 
się krucha i łamliwa. 


Gumę można zabezpieczyć od utlenienia 
przez odizolowanie jej od tlenu powietrza, 
np. przez trzymanie jej pod wodą lub po- 
krycie warstwą talku. Sposoby te nie mo- 
ga być stosowane do masek. Talkowanie 
stosuje się z powodzeniem przy przecho- 
wywaniu wszelkiego rodzaju wężów gumo- 
wych, butów, rękawie ochronnych itp. 

Stwierdzono, że związki chemiczne rów- 
nież działają destrukcyjnie na gumę. W 
magazynach sprzętu przeciwgazowego nie 
należy przechowywać balonów z kwasem 
solnym, wapna chlorowanego itp. Z uwagi 
pa destrukcyjne działanie amoniaku ma- 
gazyny z gumą powinny być zdala od sta- 
jen i klozetów. 

Pod wpływem światła, powierzchnia gu- 
my pokrywa się drobniutkimi rysami. 
Równocześnie przyśpiesza się proces utle- 
niania. Dlatego też wyroby z gumy należy 
w miarę możności chronić od dostępu 
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światła, przechowując je w ciemnych po- 
mieszczeniach. 

Łączne działanie temperatury, światła i 
tlenu powietrza stwarza zjawisko „starze- 
nia się“ gumy, przy którym traci ona cał- 
kowicie swe właściwości mechaniczne. 
Wprawdzie guma zawsze ulegnie zestarze- 
niu się, gdyż nie sposób ochronić jej przed 
ujemnymi wpływami temperatury, światła 
i powietrza, jednakże odpowiednim obcho- 
dzeniem się można moment ten odroczyć. 
Osiągnąć to można przechowując wyroby 
gumowe w ciemnych magazynach, o u- 
miarkowanej temperaturze (+2 do +20° 
C) oraz chroniąc sprzęt będący w użyciu 
od bezpośredniego działania promieni słoń- 
ca i zbyt wysokiej lub niskiej tempera- 
tury. 

Jeśli chodzi o wpływ wilgoci na gumę, 
to nie jest on szkodliwy. Stwierdzono, że 
guma przechowywana w wodzie lub wil- 
gotnych pomieszczeniach przez długi czas 
zachowywała się dobrze. 

Działając na gumę rozpuszczalnikami 
obserwujemy mniejsze lub większe pęcz- 
nienie jej. Nawet nieznaczne pęknięcie gu- 
my zmienia jej właściwości. Ta okoliczność 
zmusza nas do bardzo ostrożnego obcho- 
dzenia się z substancjami mającymi właś- 
ciwości rozpuszczalników, a będących rów- 
nocześnie środkami do czyszczenia i xon- 
serwacji metali. Z tego właśnie powodu 
niedopuszczalne jest użycie nafty, benzy- 
ny, terpentyny, wazeliny itp. do czyszcze- 
nia przedmiotów z częściami gumowymi. 

Tkanina gumowana. Jest to tkanina po- 
kryta z jednej strony cienką warstwą gu- 
my. 
Działanie powietrza, światła, temperatu- 
ry i rozpuszczalników jest szkodliwe dla 
warstwy gumowej, która ze względu na 
nieznaczną grubość (ułamek milimetra) 
może bardzo szybko ulec zniszczeniu. Z te- 
go powodu tkanina gumowana wymaga ta- 
kich samych warunków przechowywania 
jak guma. 

Celem częściowego zabezpieczenia war- 
stwy gumowej od czynników atmosferycz- 
nych, a także uszkodzeń mechanicznych, 
w masce R. S. C. jest ona przykryta tkani- 
ną, chroniącą gumę od działania światła i 
powietrza. 

Tkanina impregnowana. Tkanina im- 
pregnowana wyrabiana jest z tkanin ba- 
wełnianych lub lnianych przez zaprawia- 
nie ich rozmaitymi roztworami. Na tkani- 
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nie osadzają się nierozpuszczalne osady, 
zatykające wszelkie pory, skutkiem czego 
staje się ona nieprzemakalna i nieprze- 
puszczająca powietrza. Do impregnacji u- 
żywane są roztwory oleju lnianego, łoju 
itp. 

Powierzchnia impregnowana niektórych 
tkanin staje się do pewnego stopnia lepka, 
kleista. Aby zapobiec sklejaniu się tkanin 
impregnowanych, posypujemy ich po- 
wierzchnię warstwą talku. 

W niektórych gatunkach tkanin impreg- 
nowanych obserwujemy zjawisko nagrze- 
wania się ich przy złożeniu w większej i- 
lości warstw. Zjawisko to tłumaczy się dal- 
szym przebiegiem reakcyj chemicznych, 
zachodzących w impregnacie. O ile wy- 
dzielane ciepło nie może wypromieniować, 
jak to ma miejsce przy zetknięciu się więk- 
szej ilości warstw tkaniny impregnowanej, 
następuje przyspieszenie reakcji chemicz- 
nej, co z kolei powoduje podwyższenie tem- 
peratury. W rezultacie może dojść do sa- 
mozapalenia się. 

Podwyższeniu temperatury tkanin im- 
pregnowanych przeciwdziałamy przez u- 
kładanie ich w cienkich warstwach, talku- 
jąc poszczególne warstwy. W zastosowa- 
niu do ubrań ochronnych przeciwdziałanie 
sklejaniu i samozapalaniu polega na roz- 
wieszaniu ich na ramiączkach w takich od- 
stępach, aby powietrze miało swobodny 
dostęp. Praktycznie odległość między u- 
braniami powinna wynosić szerokość 
dłoni. 

W niskich temperaturach tkaniny im- 
pregnowane sztywnieją i stają się łamli- 
we. Rozprostowywanie ostrych załamań i 
zginanie pod ostrym kątem  zmarzniętej 
tkaniny impregnowanej naraża ją na wy- 
kruszenie impregnatu, a co więcej — na- 
wet na popękanie włókien tkaniny. 

Wilgoć na tkaniny impregnowane wy- 
wiera wpływ znikomy. Można je zmywać 
wodą bez widocznych następstw ujem- 
nych. 

Tkaniny, taśmy i nici. Tkaniny, taśmy i 
nici, używane do produkcji sprzętu obrony 
przeciwgazowej, wykonane są z włókien 
pochodzenia roślinnego: bawełny, Inu i ko- 
nopi. Włókna te są na ogół wiotkie. To też 
dla nadania tkaninom, wytworzonym z 
włókien roślinnych, odpowiedniej sztywno- 
ści i wyglądu, podlegają one napawaniu 
najrozmaitszymi substancjami zagęszcza- 


jącymi i wypełniającymi, a także nadają- 
cymi połysk. 

Do tego celu używane są wszelkiego ro- 
dzaju roztwory krochmalu i klejów. W ży- 
ciu codziennym po wypraniu tkanin z włó- 
kna roślinnego stosujemy także napawa- 
nie roztworem krochmalu. 

Z uwagi na zawartość krochmalu na po- 
wierzchni tkanin z włókna roślinnego, wil- 
goć jest dla nich najbardziej szkodliwa, 
gdyż wywołuje ona rozkład (fermentację) 
krochmalu pod wpływem rozwijających się 
różnych grzybków oraz pleśni. Tkanina 
stopniowo butwieje, gnije i traci wytrzy- 
małość. 

Na zawiigacanie tkanin z włókna roślin- 
nego duży wpływ wywiera hygroskopij- 
ność tych włókien. Zwykle włókna zawie- 
rają od 5 do 7% wilgoci. W powietrzu za- 
wilgoconym mogą one wchłonąć do 20% 
wilgoci. Wilgoć utrzymuje się na powierz- 
chni włókien, jak również i w ich kanali- 
kach wewnętrznych. 

Zasadniczym warunkiem należytej kon- 
serwacji materiałów lnianych, bawełnia- 
nych i konopnych, użytych do sprzętu 
przeciwgazowego, jest utrzymywanie ich 
w stanie suchym oraz częste przewietrza- 
nie magazynu. Z tego względu maska właś- 
ciwa i taśmy nagłowia, zawilgocone wsku- 
tek użycia, muszą być wysuszone przed 
złożeniem maski do puszki. 

Korzystny jest dostęp suchego, świeże- 
go powietrza, gdyż powoduje on usunięcie 
wilgoci pochłoniętej z powietrza. Tempe- 
ratura tego powietrza, z uwagi na gumę, 
powinna być umiarkowana. 

Pomieszczenia do _ przechowywania 
przedmiotów z tkanin o włóknie roślinnym 
powinny być suche i przewiewne. 

Dłuższe działanie promieni słonecznych 
wpływa ujemnie na tkaniny, wywołując 
kruchość włókna i zanik wytrzymałości. 

Pod wpływem dłuższego działania świa- 
tła barwy tkanin zmieniają odcień, pło- 
wieją. 

Oczywiście, że używając maski lub inne- 
go sprzętu na ćwiczeniach, nie możemy się 
uchronić przed działaniem promieni sło- 
necznych. Jednakże możemy to uczynić w 
czasie suszenia, czyszczenia, wietrzenia i 
przechowywania sprzętu przeciwgazowe- 
go. 


(d: ccn) H. R.: 
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OBRONA PRZECIWLOTNICZA CZERWONEJ HISZPANII 


Trwająca już od roku wojna domowa w 
Hiszpanii dała możliwość praktycznego 
zapoznania się z nowoczesnymi środkami 
napadu i obrony. Przyjęło się nazywać te- 
reny walk w Hiszpanii międzynarodowym 
poligonem doświadczalnym. Jest to nie- 
wątpliwie smutne, że kraj wielowiekowej 
kultury, o wspaniałej przeszłości, stał się 
terenem krwawych walk domowych, któ- 
rych skutki najwięcej dają się we znaki 
spokojnej i niewinnej ludności. 

Doświadczenia z wojny domowej w Hi- 
szpanii obejmują szereg dziedzin wiedzy 
wojennej, nas jednak obchodzi w pierw- 
szym rzędzie problem obrony przeciwlot- 
niczej i przeciwgazowej ludności cywilnej. 
Dlatego o nim będziemy mówili. Doświad- 
czenia, jakie w tej materii daje Hiszpania, 
nie są wyłącznie hiszpańskimi, albowiem w 
wojnie tej stosowane są różne sposoby na- 
padów lotniczych i obrony przed nimi, ja- 
kie przewidują instrukcje i regulaminy 
włoskie, niemieckie, rosyjskie i francuskie, 
tj. tych państw, które przy okazji prak- 
tycznie przeprowadzają doświadczenia w 
Hiszpanii ze sprzętem i taktyką jego uży- 
cia. Wynika z tego, że wartość doświad- 
czeń z wojny hiszpańskiej jest daleko 
większa, niżby to należało przypuszczać. 
W rozważaniach naszych nigdy nie należy 
pomijać faktu, że w sztabach i oddziałach 
obu wojujących stron w Hiszpanii znajdu- 
je się szereg specjalistów wojskowych z 
państw tu wiemienionych, którzy stosują 


Rys. 5. 
Ulica Madrytu zburzona na całej długości przez 
samoloty powstańcze. 
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metody walki i obrony, przestudiowane już 
uprzednio u siebie. To samo dotyczy sprzę- 
tu wojennego, którego pochodzenie nie ma 
nie wspólnego z Hiszpanami. Szereg takich 
czy innych zarządzeń władz hiszpańskich 
wojskowych i cywilnych, jeżeli chodzi o 
działania mające na celu obronę i ochronę 
ludności, jest przeważnie inspirowany 
przez obcych doradców, mających więcej 
doświadczenia w tych dziedzinach. Hisz- 
pania nie przechodziła wojny światowej, a 
zagadnienia obrony kraju, ze względu na 
jej położenie geo-polityczne, zawsze s'ho- 
dziły na plan dalszy. Nic dziwnego zatem, 
że do tego rodzaju działań wojennych, ja- 
kie obecnie mają miejsce, nie było żadne- 
go przygotowania ani pod względem wy- 
szkolenia, ani zaopatrzenia. Jeżeli chodzi 
o obronę przeciwlotniczą ludności cywil- 
nej, to Hiszpanie przyznają sami, że w tej 
dziedzinie do okresu rewolucji, tj. do lip- 
ca 1936 r., prawie że nic nie zrobiono. Nie 
dziwnego zatem, że kiedy niebezpieczeń- 
stwo powietrzne stało się realne, a krew 
niewinnych ofiar, nie umiejących się u- 
chronić przed niebezpieczeństwem, popły- 
nęła zbyt szeroką rzeką, wtedy oczywiście 
przystąpiono na gwałt do organizacji o- 
brony, wzorując się przeważnie na obcych 
instrukcjach. 

Omówimy kolejno: 

— napad lotniczy na miasta i osiedla w 
Hiszpanii, 

— skutki bombardowania, 

— środki czynne o pl, 

— środki bierne o pl. 


Napady z powietrza. Komunikaty wo- 
jenne obu walczących stron zawierają zaw- 
sze wzmianki o działalności lotnictwa na 
froncie i w głębi kraju. Te ostatnie doty- 
czą przeważnie uwag o bombardowaniu 
miast i większych skupień ludzkich. Wpra- 
wdzie żaden komunikat nie mówi o bom- 
bardowaniu ludności cywilnej, tylko o o- 
biektach ważnych z punktu widzenia woj- 
skowego, ale to nie zmienia postaci rzeczy. 
Bez względu na to, która strona działa, 
jest faktem niezbitym, że obie w równym 
stopniu bezceremonialnie bombardują o- 
twarte miasta, aby przez straty zadane 
ludności cywilnej oddziałać moralnie na 
przeciwnika. 
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Rys. 6. 
Skutki działania bomb lotniczych. Na środkowym zdjęciu — zniszczenie bombą 100 kg. 


Głównymi celami o znaczeniu wojsko- 
wym, które się bombarduje z obu stron, 
są: dworce kolejowe, mosty, koszary i ma- 
gazyny wojskowe, lotniska, siedziby do- 
wództw, fabryki, a specjalnie fabryki bro- 
ni i sprzętu wojennego, porty morskie, do- 
ki, urządzenia portowe, wreszcie siedziby 
rządów i władz lokalnych. Prócz tego, już 
bez wyboru celu — wszystkie miasta przy- 
frontowe, w których znajdują się większe 
oddziały i magazyny wojskowe, i te miasta 
w głębi kraju, które chce się zgnębić mo- 
ralnie, albo które są przedmiotem działań 
represyjnych i odwetowych. Bombarduje 
się Walencję, ponieważ tam jest siedziba 
rządu hiszpańskiego, lub Bercelonę, która 
jest siedzibą rządu katalońskiego, lub też 
na odwrót Burgos i Salamankę, jako sie- 
dziby władz powstańczych. 


Jeżeli chodzi o bombardowanie ludności 
cywilnej, to warto podkreślić, że spotyka 
ją to nie tylko z powietrza. Wszystkie mia- 
sta portowe przechodzą oprócz ataków 
lotniczych bombardowanie z morza przez 
działa okrętów nieprzyjacielskich, które 
pod osłoną nocy czy mgły porannej pod- 
pływają na bliską odległość od portu i roz- 
poczynają ogień z ciężkich dział zazwyczaj 
w domostwa niewinnej ludności, położone 
w pobliżu portu. To samo ma miejsce w 
stosunku do miast, mających nieszczęście 
znajdować się na linii frontu. Taki np. Ma- 


dryt jest codziennie bombardowany przez 
ciężką artylerię powstańczą. Pociski pada- 
ją nie na jakieś obiekty wojskowe, ale na 
śródmieście, najwięcej ruchliwe i najgęś- 
ciej zamieszkałe. Domy sypią się w gruzy, 
lista ofiar powiększa się codziennie — nie 
przeszkadza to jednak w ostrzeliwaniu i 
bezmyślnym niszczeniu kamienic, placów, 
gmachów publicznych itd., których w żad- 
nym wypadku nie można zaliczyć do obiek- 
tów wojskowych. Podkreślić należy i tę 
formę działań, albowiem zbliżona jest ona 
w skutkach do bombardowania z powietrza 
i co najważniejsze, wszystkie bierne środ- 


Rys. ©. 
Resztki okazałego gmachu zburzonego bombami 
w śródmieściu Madrytu. 
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ki opl mają tu pełne zastosowanie, tak 
samo jak przy niebezpieczeństwie po- 
wietrznym. Ten sam alarm, ten sam 
schron, te same środki ratunkowe. 

W większości nalotów bombardujących 
w Hiszpanii na miasta, położone na linii 
frontu lub w jego bezpośrednim sąsiedz- 
twie, biorą udział większe zespoły samolo- 
tów bombardujących, działających pod o- 
chroną lotnictwa myśliwskiego, które leci 
powyżej zespołu bombardującego. Naj- 
większy nalot na Madryt składał się z 32 
samolotów bombardujących i takiej samej 
mniej więcej ilości samolotów myśliw- 
skich. Współdziałanie samolotów myśliw- 
skich ma na celu odparcie ewentualnego 
ataku samolotów myśliwskich nieprzyja- 
ciela, gdyby ten chciał zaatakować ciężkie 
i gorzej obronne samoloty bombardujące. 
Tak duży zespół był jednak rzadkością, 
przeważnie bombardowanie przeprowadza- 
no w zespołach od kilku do kilkunastu sa- 
molotów w towarzystwie zawsze większej 
ilości samolotów myśliwskich. 

Ilość bomb zabieranych przez samoloty 
powstańcze (niemieckie „Junkers*, włos- 
kie „Savoia Marchetti“ i „Caproni*) wy- 
nosiła ponad 1000 kg. Bombardowanie 
miast przeprowadzano przeważnie ciężki- 
mi bombami burzącymi: 100 i 350 kg, oraz 
małymi zapalającymi. Strona rządowa po- 
sługiwała się samolotami bombardujący- 
mi (francuskie „Potez“ i „Bloch“ oraz ro- 
syjskie „S. B.“) o mniejszym tonażu: do 
1000 kg. Używano bomb 50 kg, 100 kg, 200 
kg i małych zapalających. 

Wysokość bombardowania w zależności 
od warunków atmosferycznych: od 100 do 
3.500 m. Szyk bombardowania: mniejsze 
zespoły w szyku żórawia, większe — w ro- 
jach kluczy trójsamolotowych. Zasadniczo 
w ciągu jednego nalotu wyrzucano całą za- 
wartość bomb, aby nie powtarzać drugie- 
go nalotu. Bombardowania odbywały się 
przeważnie w dzień, o wczesnych godzi- 
nach rannych lub wieczornych. Bombardo- 
wania nocne, stosowane bardzo rzadko, 
były dokonywane przez pojedyncze samo- 
loty, a podczas wybitnie jasnych nocy 
przez małe zespoły 2—3 samolotów. 

Miasta, leżące w głębi kraju daleko od 
linii frontu, były bombardowane przez po- 
jedyncze samoloty względnie małe zespoły, 
składające się z kilku samolotów, działa- 
jących bez ochrony myśliwców. O ile dzia- 
łania lotnictwa bombardującego w stosun- 
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ku do miast przyfrontowych miały cha- 
rakter niszczycielski, o tyle działania na 
głębszych tyłach można by raczej zaliczyć 
do działań nękających. Wyprawy bombar- 
dujące w głębi kraju działały przeważnie 
przez zaskoczenie, wykorzystując w tym 
celu pory dnia i warunki atmosferyczne. 
Bardzo często bombardowano w ten spo- 
sób, że samoloty nieprzyjacielskie pod- 
chodziły na dużej wysokości pod osłoną 
chmur, nie zauważone przez służbę dozoro- 
wania powietrza. Po przylocie nad miasto 
samoloty schodziły w dół lotem ślizgowym 
z przymkniętymi silnikami i z wysokości 
kilkuset metrów zrzucały ładunek bomb 
na obrane obiekty. Przy czystym niebie i 
dużej widoczności bombardowano z wy- 
sokości 2000—3000 m. Celność bom- 
bardowania pozostawia dużo do życzenia, 
jeśli chodzi o obiekty specjalne, bo poza 
tym każda bomba zrzucona na miasto jest 
skuteczna, trafiając ten czy inny dom. Jej 
wybuch przynosi szkody bez względu na 
zamiary bombardującego. 

Doświadczenia z działalności lotnictwa 
obu stron wykazują, że na pierwszym miej- 
scu stoją działania lotnictwa bombardują- 
cego. Wysiłki obu stron idą w tym kierun- 
ku, aby mieć jak najlepsze i najliczniejsze 
lotnictwo bombardujące. Do działań bom- 
bardujących nagina się wszystkie inne 
działania lotnictwa rozpoznawczego i my- 
śliwskiego. Główne cele bombardowania le- 
żą w miastach lub w bezpośrednim ich 
sąsiedztwie. A zatem bombardowanie waż- 
nych obiektów zawsze musi pociągać za so- 
bą straty w ludności cywilnej. Niezależnie 
od tego bombardowanie miast jest najpo- 
tężniejszym celem, jeśli chodzi nie tylko o 
zniszczenie materialne, ale i moralne. 
Wniosek ostatni i najważniejszy dla nas 
to ten, że ludności cywilnej nawet nieza- 
angażowanej bezpośrednio w wojnie, cza- 
sami sprzyjającej napastnikowi, zupełnie 
się nie oszczędza. Jeśli Hiszpanie bombar- 
dują bez pardonu swoją ludność, należącą 
do tego samego narodu, to trudno spodzie- 
wać się, aby jakiekolwiek pod tym wzglę- 
dem obiekcje miał napastnik, obey napad- 
niętemu rasowo i narodowo. 

Skutki bombardowania. Mówiliśmy już 
uprzednio, że każda bomba zrzucona na gę- 
sto zaludnione miasto jest skuteczna, po- 
mimo że nie trafia w cel, który sobie 
nieprzyjacieł wybrał do bombardowania. 
Skuteczność bomb w miastach i miastecz- 
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kach Hiszpanii, gdzie domy tworzą prze- 
ważnie zbite masy zabudowań o wąskich 
uliczkach, jest daleko większa, niżby to 
miało miejsce w kraju o innym rozplano- 
waniu ulic i placów. Niebezpieczeństwo 
powiększa jeszcze fakt, że klimat Hiszpa- 
nii nie wymaga specjalnie solidnych gru- 
bych murów, wskutek czego większość do- 
mów ma lekką konstrukcję, przy zastoso- 
waniu materiału stosunkowo łatwopalne- 
go (cienkie ściany drewniane, stropy drew- 
niane, itp.). Przy bombardowaniu miast, a 
specjalnie Madrytu, przez lotnictwo pow- 
stańcze, składające się nie tylko z samo- 
lotów ale i z załóg niemieckich i włoskich, 
zastosowano bomby 100 i 350 kg oraz bom- 
by zapalające. Bomba 100 kg, trafiająca w 
dom kilkopiętrowy, przebija szereg pięter 
i wybucha w niższych kondygnacjach. Jej 
siła wybuchu powoduje zniszczenie domu 
aż do parteru, względnie 1. piętra włącznie. 
Bomba 350 kg burzy dom całkowicie do pi- 
wnic włącznie. Jeśli upadnie w pobliżu do- 
mu, to poważnie go zarysuje siłą podmu- 
chu powietrza i wstrąsu ziemi. Zrzucane 
razem z bombami burzącymi bomby zapa- 
lające kończą dzieło zniszczenia, o ile tra- 
fią na materiał łatwopalny. Czego nie uda- 
ło się zniszczyć bombą wybuchową, strawi 
ogień, powstały od bomby zapalającej. 
Największe zniszczenie od bomb lotni- 
czych przeszedł Madryt w końcu 1936 r. i 
na początku 1937 r. Bombardowanie dziel- 
nic zachodnich Madrytu, przeprowadzone 
przez lotnictwo niemieckie, pozostające w 
służbie gen. Franco, zamieniło całe kom- 


Rys. 8. 
Lej po wybuchu bomby 350 kg. 


Rys. 9. 
Część leja bomby 350 kg. 


pleksy domów w ruiny. Zniszczenia, jakie 
tam dokonano są najlepszym dowodem 
straszliwej skuteczności bomb burzących 
i zapalających. 

Fotografie, dołączone do tego artykułu, 
dają nam jasny pogląd na dzieło zniszcze- 
nia. Należy wziąć pod uwagę, że dokonano 
tego w ciągu kilku nalotów przy użyciu od 
kilkunastu do 30 samolotów bombardują- 
cych, a więc stosunkowo małej ilości 
sił. Łatwo wyobrazić sobie, jak wy- 
glądałby Madryt, gdyby gen. Franco 
użył do tego celu nie 30 ale 300 samo- 
lotów bombardujących i bombardowania 
te powtarzał z uporem w ciągu dłuższego 
czasu. Pradopodobnie z tej pięknej milio- 
nowej stolicy wielkiego państwa nie pozo- 
stałby dosłownie kamień na kamieniu. 

Bombardowanie Walencji i Barcelony 
nie miało tego rodzaju skutków, albowiem 
było ono przeprowadzone przy użyciu zna- 
cznie mniejszych sił i nie tak często. Znisz- 
czenia tam dokonane wyraziły się pewną 
ilością zburzonych domów i ofiar ludzkich, 
jednak na życie miasta nie miało większe- 
go wpływu. W Madrycie opróżniono całko- 
wicie zburzoną dzielnicę, wyłączając ją z 
życia miasta, jak gdyby w ogóle nie ist- 
niała. Jest to zupełnie zrozumiałe, bo sta- 
nowi ona kupę rumowisk, a te domy, któ- 
re pozornie jeszcze stoją i wyglądają na 
nienaruszone, są tak uszkodzone działa- 
niem podmuchu bomb, że stanowiłyby zbyt 
wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy 
chcieliby w nich pozostać. Najmniejszy 
wstrząs zawali je, jak sąsiednie domy zbu- 
rzone bezpośrednim działaniem bomb. Po- 
dobnemu zniszczeniu uległo jeszcze szereg 


263 


PRZEGLĄD OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ 


miejscowości na północy Hiszpanii oraz 
niektóre dzielnice Bilbao, równie gwałtow- 
nie i silnie bombardowane przez większe 
zespoły lotnicze powstańcze, głównie nie- 
mieckie. 

Jakież wnioski wypływają z tych dzia- 
łań lotniczych, jeśli chodzi o skuteczność 
bombardowania lotniczego ? 

Siła burząca bomb lotniczych, specjal- 
nie większego kalibru, jest bardzo duża. 
Równie znaczna jest siła wywoływania po- 
żarów z bomb zapalających. 

Trudno dziś budować domy o takiej od- 
porności, aby mogły przeciwstawić się sile 
przebijającej i wybuchowej bomb burzą- 
cych. Koszt takiego domu o grubych beto- 
nowych stropach i ścianach byłby nie- 
współmiernie wielki. Szukać zatem należa- 
ło by innych rozwiązań, np.: 

możliwe przestronne rozmieszczenie bu- 
dynków. Im ciaśniejsze uliczki, im þar- 
dziej zwarte kompleksy zabudowań, tym 
większa skuteczność niszczycielska bomb; 

ewakuacja ludności z miast do szeroko 
rozrzuconych letnisk podmiejskich; 

przestudiowanie i wynalezienie takiej 
konstrukcji budowlanej, która byłaby naj- 
więcej odporna na siłę detonacji bomb u- 
padających w pobliżu (np. doświadczenia 
z Madrytu wykazały, że dom budowany 
według starych zasad jest bardzo łatwy 
do uszkodzenia przez wstrząs wywołany 
detonacją bomby, w przeciwieństwie do 
lekkiej nowoczesnej konstrukcji szkieleto- 
wej domu, wypełnionej cienką warstwą 
cegieł; 
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usunięcie z konstrukcji domów, a spe- 
cjalnie z dachów, materiałów łatwopal- 
nych, aby nie dawać dobrego podłoża dla 
bomb zapalających; 

unieszkodliwienie w miarę możności si- 
ły przebijającej lekkiej bomby. 

Jeśli przyjmujemy, że domy mieszkalne 
nie mogą się oprzeć sile przebijającej i wy- 
buchowej bomb lotniczych, a nie można z 
każdego domu zrobić schronu przeciwlot- 
niczego, to należało by przewidzieć możli- 
wość dostosowania niektórych piwnic (np. 
jedna na parę kamienic) jako schronów 
przeciwlotniczych, aby w razie alarmu i 
napadu lotniczego dać ludności możliwie 
najwięcej bezpieczeństwa. Do tego tematu 
powrócimy jeszcze przy omawianiu bier- 
nych środków obrony przeciwlotniczej, sto- 
sowanej w Hiszpanii. 

Przy omawianiu napadów z powietrza i 
skutków bombardowania nie mówiliśmy 
nie o bombach lotniczych napełnionych ga- 
zami trującymi. W tym względzie wojna 
hiszpańska nie dała nam żadnego doświad- 
czenia, albowiem na szczęście żadna z wal- 
czących stron bomb gazowych dotychczas. 
nie używała, zgodnie z uroczyście złożo- 
nym zobowiązaniem na ręce rządu angiel- 
skiego, domagającego się tego rodzaju zo- 
bowiązania ze względów humanitarnych 
nie tylko w swoim własnym imieniu, ale i 
państw wchodzących w skład komitetu 
nieinterwencji. 

A. 8. 
A en) 


PRZECIWLOTNICZEJ PRZEMYSŁU 


(Dokończenie). 


Ochrona budowli przemysłowych od działania 
bomb lotniczych jest bardzo trudna. Ilość obiek- 
tów podlegających tej ochronie należy ograni- 
czyć. Będą to centralne elektrownie, stacje tran- 
sformatorowe, gabinety tablic rozdzielczych, Ko- 
tłownie, stacje pomp, zbiorniki gazów itd. Ochro- 
na występuje tutaj w 2 formach — pod postacią 
specjalnego zabudowania (obudowania) ochron- 
nego i drogą całkowitego lub częściowego prze- 
niesienia tych obiektów pod ziemię. 


Celem zabezpieczenia się od częściowego unie- 
ruchomienia, zakłady te muszą posiadać rezerwo- 
we maszyny i części do nich oraz urządzenia do 
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natychmiastowego włączenia się do ogólnej sieci 
napędowej i wodnej. 

Wytwórnie materiałów wybuchowych i amuni- 
cji powinny posiadać najbardziej niezawodną 
ochronę — ochronę stuprocentową, koncentrującą 
wszystkie działy apli opg, gdyż tego rodzaju 
zakłady przemysłowe w pierwszym rzędzie będą 
stanowiły cel napadu lotnictwa nieprzyjacielskie- 
go. Środki przeciwpożarowe muszą być w ilo- 
ściach raczej przesadnych, aniżeli miałoby ich 
zbraknąć w razie potrzeby. 

Rozlokowanie materiałów wybuchowych w ma- 
gazynach, schronach itp. powinno być tak obmy- 
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Ślane, aby w razie nieszczęścia (wybuch, pożar) 
nie stanowiły niebezpieczństwa dla najbliższych 
składów, schronów i okolicznych pomieszczeń. 

Napady lotnicze na tego rodzaju centra będą 
najczęściej wykonywane nocą, a więc kwestia 
maskowania oświetlenia odgrywać będzie pierw- 
szorzędną rolę. 

Maskowanie to jednak w żadnym wypadku nie 
może stanowić niebezpieczeństwa dla fabryki, 
warsztatu i robotników, tak jak z drugiej strony 
nie może służyć za punkt orientacyjny dla lot- 
nictwa nieprzyjacielskiego. Zwrócić należy bacz- 
ną uwagę na to, by znajdujące się ewentualnie 
w pobliżu wody (staw, rzeka, jezioro) budymki, 
kominy, dachy szklane itp. nie odbijały się na 
powierzchni wody. 

Maskowanie w odpowiedniej chwili za pomocą 
zadymiania należy również do ważnych sposo- 
bów ochrony fabryk. 

Budowa fałszywych zabudowań, a nawet ca- 
łych kompleksów budymków fabrycznych, stawia- 
nych w pobliżu najważniejszych zakładów fa- 
brycznych, znajdujących się samotnie (tj. nie w 
granicach miejskich), stanowić może w wyjątko- 
wych wypadkach doskonałą formę maskowania, 
połączoną jednak z bardzo poważnymi wydat- 
kami. 

Kośćcem jednakowoż wszystkiego jest należy- 
cie opracowany plan organizacyjny op l obiektu. 

Każdy większy obiekt fabryczny czy też prze- 
mysłowy już w czasie pokojowym musi posiadać 
specjałną komórkę organizacyjną o pl. Będzie to 
samodzielny referat kierujący obronę przeciwlot- 
niczą i przeciwgazową danego obiektu czy też 
kompleksu przemysłowego. W ramach tego sy- 
stemu muszą być zorganizowane drużyny: odka- 
żająca, przeciwpożarowa, sanitarna, budowlano- 
techniczna, łączności, bezpieczeństwa. 

Specjalnie ważne znaczenie będzie posiadała 
drużyna bezpieczeństwa, której zadaniem będzie 
m. im. troska, aby wśród pracowników i robotni- 
'ków nie znalazły się elementy wrogo nastawione 
dla interesów państwowych i pracujące dla ob- 
cych agentur. Ochrona mienia i ludzi przed dy- 
wersantamł i szpiegami musi przewidzieć wszyst- 
kie możliwe środki zaradcze. 

Każdy zakład przemysłowy powinien posiadać 
schron dla personelu dowódczego o pl. Będzie to 
podziemny schron, zupełnie izolowany, posiada- 
jący specjalny korytarz i wyjście dla łączników 
nadbiegających z meldunkami. Środkiem służą- 
cym do porozumienia się z komendantami drużym 
i majstrami, którzy znajdować się będą w pobli- 
skim schronie, będzie tuba (w rodzaju okręto- 
wej), złożona z rury odpowiednio przeprowadzo- 


nej przez ścianę. Za pomocą takich tub piono- 
wo położonych posterunek d-cy łączy się z po- 
sterunkami obserwacyjnymi wewnętrznymi obiek- 
tu. Przygotowanie zapasowego schronu jest rze- 
czą obowiązującą, gdyż może zajść wypadek 
zniszczenia schronu głównego. Centrala telefo- 
niczna obiektu powinna być wykorzystana dla 
sygnalizacji ostrzegawczej (alarmowej). Z niej 
podany musi być sygnał ostrzegawczy dla ko- 
mendanta opl obiektu. Sygnał ten za pomocą 
specjalnego przełącznika może być podany jako 
ogólny sygnał ostrzegawczy dla całego obiektu, 
na który personel biurowy i fabryczny należący 
do obsady opl zajmuje niezwłocznie wyznaczo- 
ne wg planu stanowiska. Łączność ta zorganizo- 
wana jest poza normalną łącznością telefonicz- 
ną. Nie może się ona znajdować na żadnym prze- 
wodzie użytku normalnego (codziennego). Jeże- 
li istniejąca sieć łączności danego obiektu prze- 
mysłowego nie odpowiada wymaganiom stawia- 
nym łączności o pl, należy zmontować specjalną 
sieć łączności dla użytku o pl. Sieć łączności mu- 
si być tak zbudowana, by nie groziła możliwość 
zniszczenia jej przez pożar lub działanie odłam- 
ków bomb. 


Schemat łączności telefonicznej opl musi 
być najbardziej drobiazgowo opracowany i znaj- 
dować się musi na miejscu widocznym u komen- 
danta obiektu oraz kierownika drużyny łączmo- 
ści. Specjalnie troskliwy powimien być dobór lu- 
dzi wchodzących w skład drużyny łączmości o pl. 
Muszą być z reguły przewidziane Środki błyska- 
wieznej naprawy uszkodzonych linij telefonicz- 
nych sieci łączności opl. Należy przestudiować 
wszystkie możliwe warianty uszkodzeń w ramach 
obiektu. Liczyć się należy również z tym, że 
główny przewód sieci wodociągowej w czasie na- 
padu lotniczego może ulec uszkodzeniu, co może 
spowodować przerwę w dopływie wody i wylew 
względnie powódź, a w następstwie — zatopienie 
schronów. W takim wypadku akcja przeciwpoża- 
rowa staje się nadzwyczaj trudna, a nawet bez- 
owocna. 


Z punktu widzenia opl, zaopatrzenie w wodę 
w zakładach przemysłowych powimno być decen- 
tralizowane. Sieć miejskich wodociągów z powo- 
du tych czy innych uszkodzeń może zawieść. Dla- 
tego też w większych zakładach przemysłowych 
rzeczą konieczną jest urządzenie własnego syste- 
mu sieci wodociągowej przez zbudowanie studzien 
i zbiorników dla wody oraz własnych wież ci- 
śnień. 

Zagadnienie oświetlenia wymaga specjalnego 
rozwiązania. Obrona przeciwlotnicza wymaga za- 
ciemnienia światła, tak by ma zewmątrz nie by- 
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ło ono widoczne. Zamaskowanie oświetlenia na- 
leży przeprowadzić w ten sposób, aby zapewnić 
ciągłość pracy, zwłaszcza w obiekcie, który mu- 
si pracować. Zastosowamie sztor nie przepuszcza- 
jących światła, rolet lub okiennic — przy wiel- 
kiej iiości okien w zakładzie przemysłowym — 
wymagać będzie dużego makładu pieniężnego. 
Wyłączenie pewnej ilości punktów świetlnych 
jest możliwe do przeprowadzenia, natomiast cał- 
kowite wyłączenie źródła światła może spowodo- 
wać w pewnych wypadkach poważne komplikacje. 
Przystosowanie lamip i siły światła do wymagań 
opl musi być wielokrotnie i dokładnie kontrolo- 
wane w drodze próbnych alarmów i pracy w wa- 
runkach nalotu. 

Naloty nieprzyjacielskie będą najbardziej groź- 
ne dla magazynów materiałów pędnych, szybów 
naftowych itp. Magazyny takie powinny być 
z reguły budowane pod ziemią i posiadać strop 
żelbetowy, wytrzymały na pociski lub bomby 250 
do 300 kg. O ile budowa taka jest niemożliwa, 


magazyny należy otaczać nasypem o wysokości 
ok. 3 m, szerokości dolnej — 6 m i górnej — 1 m, 
maskując odpowiednio zadrzewieniem. Rozmiesz- 
czenie w terenie tych zbiorników oraz ich podział 
na grupy lub pojedyncze magazyny należy do- 
brze przemyśleć, biorąc pod uwagę ewentualną 
pracę w warunkach możliwości nalotów oraz w 
warunkach normalnych. Rzeczą niezbędną jest 
zbudowamie specjalnie przystosowanej sieci wo- 
dociągowej lub zbiomików wody z rurociągami 
oraz specjalnych rurociągów do płynów, służą- 
cych do gaszenia ognia. Sieć tych rurociągów po- 
winna być założona pod ziemią na głębokości ok. 
50 cm, celem ochrony przed działaniem odłamków 
bomb. 

Komórki pracujące nad obroną przeciwlotniczą 
(a w tym i przeciwdesantową) powinny składać 
się z ludzi, którym praca ta nie tylko nie jest 
obca, lecz którzy wszechstronnie są z nią zazna- 
jomiemi. 

T T. 


OPL ZA GRANICĄ 


ORGANIZACJA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 


BUŁGARIA. 


Ustawa opl. 
Gasschutz und Luftschutz nr 12, 1936. 


Opublikowana w „Bułgarskim Dzienniku Urzę- 
dowym', nr 167 z dn. 28.VII.1936 r., ustawa opl 
ujmuje dość szczegółowo podstawy organizacyjne 
obrony przeciwlotniczej w Bułgarii. 

Najwyższe kierownictwo i nadzór nad opl 
sprawuje rząd przez Ministerstwo Wojny, które 
opracowuje ogólny plan opl i czuwa nad jego 
realizacją. 

Organizację i kontrolę obrony przeciwlotniczej 
przeprowadza Sztab Główny, którego organem 
pomocniczym jest Centralny Komitet przy Mini- 
sterstwie Wojny. W skład tego komitetu wcho- 
dzą: członek Sztabu Głównego jako przewodni- 
czący, sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych, szef służby chemicznej przy Sztabie 
Głównym, przedstawiciele wszystkich mini- 
sterstw, Czerwonego Krzyża oraz Unii Bułgar- 
skich Związków OPL. Centralnemu Komitetowi 
podlegają analogicznie zorganizowane komitety 
regionalne, komitety okręgowe w najważniej- 
szych miastach garnizonowych oraz komitety lo- 
kalne. Komitety, każdy w swoim zakresie, są od- 
powiedzialne za właściwe przygotowanie opl. 
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Uchwały komitetów wymagają zwykłej większo- 
ści głosów; przy jednakowej liczbie głosów de- 
cyduje głos przewodniczącego. 

Obrona przeciwlotnicza kolei żelaznych podle- 
ga Zarządowi Kolei. 


Poszczególne miejscowości jak również waż- 
niejsze zakłady przemysłowe organizują zależnie 
od potrzeby kilka grup opl. W skład każdej gru- 
py wchodzą następujące oddziały: oddział dozoro- 
wania i alarmowania, oddział przeciwpożarowy, 
oddział sanitarny, oddział odkażający, oddział 
bezpieczeństwa, oddział techniczny (naprawy) i 
oddział rezerwowy. Personel grup o pl składa się 
z mężczyzn poniżej 20 i powyżej 46 lat. 

Komitety lokalne są organami wykonawczymi 
i nie mają prawa wydawania lub zmiany przepi- 
sów. Uświadamianie i szkolenie ludności przepro- 
wadzają komitety; prywatne organizacje opl 
wyłączone są z tej akcji. 

Koszty związane z przygotowaniami o pl w za- 
kresie państwowym pokrywane są z budżetu Mi- 
nisterstwa Wojny. Zarządy miast ponoszą koszty 
wynikłe z przygotowań o pl własnych urządzeń i 
zakładów, a prywatne zakłady całkowicie finan- 
sują własną o pl. 

Obowiązek służby opl sformułowany jest na- 
stępująco: każdy mężczyzna w wieku od 20 do 
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50 lat obowiązany jest do świadczeń w zakresie 
przygotowań opl domów mieszkalnych oraz u- 
rządzeń publicznych w wysokości 2 dni roboczych 
w ciągu roku. Wszyscy mieszkańcy obojga płci 
w wieku od 7 do 60 lat muszą brać udział w te- 
oretycznym i praktycznym szkoleniu opl w cią- 
gu 50 godzin w roku. Najwyższa liczba godzin 
nie może przekraczać 3 w ciągu dnia i 10 w ciągu 
miesiąca. 

W każdej miejscowości może być utworzona 
jedna prywatna organizacja opl. Wszystkie lo- 
kalne organizacje o pl tworzą Unię Bułgarskich 
Związków OPL, podporządkowaną Ministerstwu 
Wojny, które powołuje jej prezesa oraz 1/3 człon- 
ków zarządu. 

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy wyda- 
je Ministerstwo Spraw Wojskowych. 


CZECHOSŁOWACJA. 


Organizacja o p l domów mieszkalnych 
w Pradze. 


Der Luftschutz nr %/8, 1937. 


Na wniosek rady miejskiej m. Pragi opracowa- 
no wytyczne organizacji opl domów mieszkal- 
nych. Odpowiednie przepisy zostaną wkrótce ro- 
zesłane właścicielom i rządcom domów. 

W myśl powyższych przepisów, każdy właści- 
ciel domu bądź jego zastępca obowiązany będzie 
przedstawić w odpowiednim wydziale magistratu 
listę personelu o pl oraz komendanta domu, wy- 
branych spośród mieszkańców. Kwestie sporne, 
wynikłe w związku z wyborem personelu o pl do- 
mu rozstrzyga odpowiedni urząd. Sprawę ilości 
formowanych sił opl domu ustalono w ten spo- 
sób, że na każde dwie rodziny przypadał będzie 
jeden członek czynny w o pl domu. W skład per- 
sonelu opl domu mogą wchodzić osoby niepod- 
legające obowiązkowi służby wojskowej i nieza- 
trudnione w innych organach opl (opl wojsko- 
wa, przemysłu itp.). Przewidziany jest również 
udział kobiet. Dla prowadzenia ewidencji perso- 
nelu opl domów mieszkalnych wydane będą od- 
powiednie formularze. 

Personel ten, jak wynika z obwieszczenia ko- 
mendanta cywilnej o pl oraz prezydenta m. Pra- 
gi, musi być zaopatrzony we wszystkie środki 
pierwszej pomocy sanitarnej, obrony przeciwpo- 
żarowej, zabezpieczenia schronów itp. Szkolenie 
personelu opl domu przeprowadza komendant 
domu. Do jego obowiązków poza tym należy nad- 
zór nad szybkim i właściwym przygotowaniem 
wszystkich środków obrony. Komendant domu 
czuwa nad opróżnieniem już w czasie pokoju pod- 
daszy i przygotowaniem niezbędnych środków 


gaśniczych. Jeżeli w domu znajduje się schron, 
komendant domu przeprowadza jego konserwa- 
cję. 

Między sąsiednimi domami istniała będzie ści- 
sła współpraca. Komendantów poszczególnych 
domów szkoli komendant odpowiedniego „związ- 
ku domów“. „Związek domów“ obejmuje kilka 
bloków domów lub odcinków ulic. Organizacja 
o pl domów mieszkalnych przedstawia się zatem 
następująco: 

1. naczelny komendant cywilnej o p l, powołany 
przez prezydenta miasta, 

2. komendant „związku domów*, 

3. komendant domu. 


HOLANDIA. 


Ustawa o pl. 


W myśl ustawy opl, obowiązującej od dn. 29 
kwietnia 1936 r., obrona przeciwlotnicza podlega 
ministrowi spraw wewnętrznych. Obowiązek 
przygotowania środków obrony, przewidzianych 
ustawą, należy do burmistrzów poszczególnych 
gmin. Jedynie w razie ogłoszenia stanu wyjątko- 
wego lub wybuchu wojny, władze wojskowe upo- 
ważnione są do regulowania spraw o pl ludności, 
a nawet do całkowitego wyłączenia z tej dziedzi- 
ny władz cywilnych. W związku z powyższym 
władze wojskowe będą mogły zmieniać odpowied- 
nie przepisy prawne. 

Ustawa opl wprowadza zasadę podziału 
wszystkich gmin na 3 klasy, zależnie od stopnia 
zagrożenia lotniczego. Podział ten decyduje o 
stopniu rozbudowy opl w poszczególnych gmi- 
nach oraz jest podstawą do udziału państwa w 
kosztach przygotowań o pl. Przygotowania te o- 
bejmują: 

1. alarmowanie ludności, 

2. zadania policji, straży ogniowej, służby sa- 
nitarnej, zakładów oczyszczania i innych urzą- 
dzeń gminy, 

3. organizację służby pomocy, 

4. szkolenie personelu służb, 

5. maskowanie świateł, 

6. uświadamianie ludności, 

7. przepisy ogólne i szczególne zachowania się 
ludności, 

8. środki ochrony i odkażania, 

9. zadania przemysłu, urzędów i zakładów, 

10. ochronę zabytków historycznych oraz 
przedmiotów sztuki i nauki. 

Rozporządzenie królewskie ustala, jakie przy- 
gotowania powinny być przeprowadzone w posz- 
czególnych gminach. 

Realizacja opl przekazana jest w zasadzie 
władzom samorządowym, jednak państwo może 
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interweniować w szerokim zakresie w wypad- 
kach niewywiązywania się gmin z obowiązków 
przygotowania o pl. 

Organem doradczym ministra spraw wewnętrz- 
nych w zakresie opl jest Komisja Nadzorcza, 
która na jego polecenie kontroluje również przy- 
gotowania przewidzianych środków o pl. 

Minister spraw wewnętrznych może zarządzić, 
aby w nowowznoszonych budowlach oraz przy 
przebudowie lub rozbudowie były urządzane 
schrony, jeżeli powierzchnia użytkowa tych bu- 
dowli przekracza określoną wielkość. Koszt bu- 
dowy schronów publicznych w takich wypadkach 
ponosi państwo. Odszkodowania za wywłaszcze- 
nia pomieszczeń, celem przystosowania ich jako 
schronów publicznych, pokrywa również państwo. 

W razie groźącego niebezpieczeństwa napadu 
lotniczego, na zarządzenie burmistrza, może być 
użyta do celów opl każda własność bez odszko- 
dowania, a więc wszystkie pomieszczenia, które 
mogą być wykorzystane jako schrony publiczne 
lub jako miejsca kwater dla posterunków opl 
i posterunków alarmowych. W razie wybuchu 
wojny, ustawa przewiduje rekwizycję wszystkich 
przedmiotów, które mogą mieć zastosowanie jako 
sprzęt o pl. 

Gminy przeprowadzają ćwiczenia opl za ze- 
zwoleniem ministra spraw wewnętrznych lub na 
jego polecenie. Gminy, należące do najniższej kla- 
sy pod względem zagrożenia lotniczego, przepro- 
wadzają ćwiczenia opl, jeśli jest to konieczne 
dla współpracy z innymi gminami. 


Koszty udziału organów państwowych, jak woj-. 


ska i policji, w ćwiczeniach opł ponosi pań- 
stwo, natomiast przemysł bierze udział w ćwicze- 
niach na własny koszt. Nie przewiduje się od- 
szkodowań z tytułu strat materialnych (zmniej- 
szenie wpływów, wstrzymanie produkcji), ponie- 
sionych podczas ćwiczeń o pl. 


TECHNIKA OBRONY 
NIEMCY. 


Przechowywanie masek przeciwgazowych. 


Die Gasmaske nr 1-2, 1937. 


Przechowywanie masek  przeciwgazowych w 
zakładach przemysłowych, posiadających prze- 
ważnie rozległe tereny, napotyka na trudności. 
Nie można magazynować masek w jednej central- 
nej składnicy, ponieważ wydanie masek pracow- 
nikom w chwili alarmu wymagałoby znacznego 
czasu, zmuszając cały personel do skupienia się 
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Na mocy ustawy, burmistrz ma prawo zażą- 
dać współpracy każdego obywatela w zakresie 
przygotowań o pl oraz stosowania się do przewi- 
dzianych przepisów o zachowaniu się ludności. Za 
uchylanie się od powyższego obowiązku opl 
przewidziane są surowe kary. Dochodzenia w 
sprawach powyższych przekroczeń przeprowadza- 
ją obok zwykłych organów śledczych również o- 
soby specjalnie uprawnione. 


WIELKA BRYTANIA. 
Ćwiczenia o pl. 


W czasie od 14 do 16 lipca b. r. przeprowadzo- 
no w miastach Southhampton i Portsmouth ćwi- 
czenia opl, jako fragment wielkich manewrów 
obrony południowych wybrzeży Anglii z udziałem 
sił morskich, powietrznych i lądowych. 

Ćwiczenia objęły centrum miasta Southhamp- 
ton oraz najgęściej zaludnione dzielnice robotni- 
cze w Portsmouth. Przez cały czas trwania ćwi- 
czeń, tj. od godz. 24 dn. 14.VII do godz. 15 dn. 
16.VII, dzielnice miast objęte ćwiczeniami zosta- 
ły zamknięte, nie wpuszczano do nich nikogo po- 
za biorącymi udział w ćwiczeniach. Maskowanie 
świateł, kontrolowane przez patrole policyjne i 
ochotniczy personel op l, oraz alarmowanie dały 
wynik zadowalający. W ćwiczeniach wzięły u- 
dział służby © pl: ratownicza, przeciwpożarowa, 
odkażająca, techniczna i sanitarna, które wpro- 
wadzano do akcji na podstawie pozorowanych sy- 
tuacyj w terenie. Wielokrotnie przeprowadzane 
napady bombardujące dzienne i nocne, dały moż- 
ność dokładnej oceny funkcjonowania służb w 
różnych warunkach. 

O dużym znaczeniu tych ćwiczeń świadczyła o- 
becność najwyższych przedstawicieli władz, sze- 
fów policji większych miast oraz wielka liczba 
specjalistów w dziedzinie techniki, medycyny i o- 
brony przeciwlotniczej. 
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w jednym miejscu w chwili, w której powinien on 
znajdować się na stanowiskach uprzednio prze- 
widzianych. Tworzenie natomiast wielu lokalnych 
składnic napotyka na trudności znalezienia odpo- 
wiednich warunków przechowywania tego sprzę- 
tu w przeciętnych zakładach przemysłowych. 
Sprawę powyższą rozwiązała firma „Auer“ w 
sposób następujący: Maski przechowuje się w 
przenośnych skrzyniach blaszanych (rys. 10), za- 
mykanych z góry pokrywą szczelną, zabezpiecza- 
jącą przed wilgocią. Na dnie skrzyni wmontowa- 
na jest płyta blaszana, zawierająca gniazda gwin- 
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Rys. 10. 


towane, w które wkręca się pochłaniacze, zabez- 
pieczone od strony wlotowej papierem pergami- 
nowym. Ponieważ gniazda te są gazoszczelne, za- 
wartość pochłaniacza jest całkowicie izolowana 
od otoczenia. Maski właściwe, nałożone na pra- 
widła, zawiesza się na rurkach metalowych, prze- 
chodzących przez całą długość skrzyni. Drążki u- 
mocowane są w zatrzaskach, umożliwiających 
szybkie odsunięcie drążka i zdjęcie masek. 


SOWIETY. 


Wentylacja schronów. 


Mjr N. F. Malinin — Wiestnik Protiwowozdusz- 
noj Oborony nr ?, 193%. 


Instalacja weutylacyjna w schronie powinna 
spełniać trzy zadania: 


1. dostarczać w czasie nalotu odpowiedniej 
ilości powietrza, po uprzednim oczyszczeniu go 
przez pochłaniacz, 

2. umożliwiać przewietrzanie schronu w czasie 
pokoju oraz przed lub po nalocie, przez dopro- 
wadzanie powietrza z pominięciem pochłaniacza, 

3. wytwarzać w schronie odpowiednie nadciś- 
nienie. 

Urządzenie wentylacyjne, odpowiadające tym 
warunkom, montowane jest przeważnie według 
schematu podanego na rys. 11. Instalacja zaopa- 
trzona jest w 2 szczelne zasuwy (zawory), umożli- 
wiające prowadzenie powietrza przez pochłaniacz 
lub z pominięciem go. Takie urządzenie, mające 
na celu tylko doprowadzenie powietrza, można. 
nazwać doprowadzającym. Dla konserwacji schro- 
nu w okresie pokoju niezmiernie ważną rzeczą 
jest odprowadzenie powietrza ze schronu na zew- 
nątrz celem osuszenia. Wynikało by z tego, że 


schron powinien posiadać dwie instalacje wenty- 
lacyjne: doprowadzającą i odprowadzającą. Obie 
pracowałyby w czasie pokojowym, jak również 
przed lub po nalocie, natomiast w czasie nalotu 
wentylacja odprowadzająca pracowałaby ze zre- 
dukowaną wydajnością. Takie rozwiązanie jest 
jednak groźne, ponieważ dokładne uszczelnienie 
otworów wentylacyjnych jest technicznie bardzo 
trudne do wykonania. Ponadto przy małym na- 
wet odprowadzeniu powietrza nie uzyskałoby się 
nadciśnienia, a w czasie przerwy w działaniu in- 
stalacji doprowadzającej, np. wskutek nieoczeki- 
wanego wypadku, wytworzyłoby się podciśnienie 
i powietrze skażone byłoby wsysane do wnętrza 
schronu. Również i koszty instalacji wzrosłyby 
(oddzielne przewody, wentylator). 

Najprostszym i najlepszym rozwiązaniem jest 
uzupełnienie przewodów instalacji doprowadzają- 
cej w taki sposób, żeby można ją było wykorzy- 
stać jako doprowadzającą i odprowadzającą. O- 


Rys. 11. 
Schemat instalacji wentylacyjnej doprowadzają- 
cej powietrze. — P - pochłaniacz, W - wentylator, 
Z - zasuwa (zawór) 


bracanie wirnika wentylatora w odwrotną stronę 
wymaga przełączania motoru i daje małe ilości 
powietrza. Z tego względu wentylacja odprowa- 


Rys. 12. 
Schemat instalacji wentylacyjnej doprowadzają- 
cej i odprowadzającej powietrze 
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dzająca powinna pracować przy normalnych obro- 
tach. Na rys. 12 pokazany jest schemat wenty- 
lacji przystosowanej do odprowadzania powie- 
trza. Czerpanie powietrza odbywa się z jednego i 
tego samego przewodu. Przy odprowadzaniu po- 
wietrza ze schronu oczyszcza się jednocześnie 
kanał czerpniowy z gazów bojowych, które mo- 
gły ewentualnie zostać na jego ścianach. Ażeby 
instalacja mogła służyć jako doprowadzająca i 
odprowadzająca powietrze, instaluje się dwa do- 
datkowe przewody nr 4 i nr 5 oraz zasuwy szczel- 
ne: Zo, Z3, Z4 i Zz. Przewód nr 4 łączy odcinek 2 
(między pochłaniaczem i wentylatorem) z prze- 


wodem rozprowadzającym nr 3. Przewód nr 5 łą- 
czy przewód rozprowadzający nr 3 z przewodem 
czerpniowym nr 1. Jeżeli zasuwy Z4, Z2 i Z5 będą 
otwarte, a Z3 i Z4 — zamknięte, wówczas powie- 
trze będzie doprowadzane. Przez otwarcie zasuw 
Z3 i Z4 i zamknięcie Z1, Zə i Z5 można powietrze 
odprowadzać. Powietrze jest zasysane wówczas 
przez wszystkie otwory nawietrzające i wytła- 
czane przez otwór czerpniowy. Przewietrzanie 
schronu jest równomierne i szybkie. 
Uzupełnienie takie może być wykonane przy 
każdej ilości pochłaniaczy. Wzrost oporu instala- 
cji jest nieznaczny i praktycznie roli nie odgrywa. 


DZIAŁ BUDOWLANY 


NIEMCY. 


Przepisy o budowie schronów. 
(Dokończenie) 
B) Wentylacja schronu. 


Przewietrzanie. 


50. Celem konserwacji elementów budowlanych 
jak również dla odświeżania powietrza przed i po 
użyciu, schrony muszą mieć zapewnioną możność 
dobrego przewietrzania przez otwarcie drzwi i 
okien. 


Sztuczna wentylacja. 

51. (1) Wentylacja powinna być urządzana z 
reguły w wypadku, jeśli rozporządza się mniejszą 
ilością powietrza niż 3 m3 na osobę. W schronach, 
przeznaczonych dla więcej niż 20 osób, i przy ilo- 
ści powietrza 3 më na osobę, powinna być prze- 
widziana możliwość późniejszego zainstalowania 
urządzenia wentylacyjnego, przez wbudowanie 
odcinków rur starannie zamkniętych z obu koń- 
ców. Rury powinny być oprawione w murze w 
sposób zapewniający gazoszczelność. W schro- 
nach urządzonych pod powierzchnią ziemi, miej- 
sca wmontowania tych rur muszą być z zewnątrz 
oznaczone. 

(2) Instalacja wentylacyjna powinna być z re- 
guły urządzana w schronach o niedostatecznej w 
stosunku do ilości osób powierzchni użytkowej 
oraz w tych schronach, w których podczas na- 
padu lotniczego jest wykonywana praca. 


52. Instalacja wentylacyjna w schronie dopro- 
wadza zewnętrzne filtrowane powietrze chronią- 
cym się osobom podczas napadu lotniczego. Przez 
doprowadzenie świeżego powietrza powinno się 
zapobiec jego nieprzyjemnemu przegrzewaniu i 
wzrastaniu zawartości pary wodnej oraz szkodli- 
wych ilości dwutlenku węgla. Wentylacja powin- 
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na zapewnić również uzyskanie umiarkowanego 
nadciśnienia. 

53. Świeże powietrze powinno być czerpane w 
dowolnym miejscu na zewnątrz schronu, na wy- 
sokości 3—5 m ponad terenem, i skierowane przez 
pochłaniacz (zabezpieczenie przeciwgazowe). 


54. Powietrze doprowadza się przez jedną lub 
kilka rur czerpniowych, które na wolnym powie- 
trzu powinny być wykonane z kruchego materia- 
łu (żeliwne rury kanalizacyjne typ L itp.). Przy 
instalowaniu rur czerpniowych trzeba zwrócić 
uwagę, aby mufy były obrócone w odwrotnym 
kierunku. Otwór czerpni powinien być skierowa- 
ny na dół i zabezpieczony zasuwą przed zanie- 
czyszczeniem. Celem zabezpieczenia pochłaniacza 
przed zanieczyszczeniem może być założony do 
przewodu ssącego filtr przeciwpyłowy. 

55. Średnice rur czerpniowych oblicza się, za- 
leżnie od ilości przepływającego powietrzat) i od 
długości rur, wg poniższej tablicy: 


Ilość przepływającego powietrza w l min. 


Długość 
rur | | 
300 | 600 1200 | 2400 | 5000 
| | 
do 10 m| 70 | 70 70 | 100 | 150 |ę s 
| wymiar 

10do 15m 70 70 100 125 150 ù W światla 
15do20m| 70 | 70| 100 | 125 | 200 || "TT 


56. Zakończenie przewodu czerpniowego, wpro- 
wadzone do wnętrza schronu, wykonuje się z cią- 
gliwego materiału (np. rury stalowej, rury ko- 
tłowej itp.). W miejscu połączenia przewodu 
czerpniowego z pochłaniaczem należy założyć koł- 


1) Ilość przepływającego powietrza musi być o- 
znaczona na wentylatorze. 
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nierz, odpowiedni do przekroju rury (wg norm 
dla rur ogrzewniczych i parowych). Kołnierz mu- 
si być umieszczony w odległości około 10 cm od 
ściany wewnętrznej i około 25 cm od stropu 
schronowego. 

57. Przewodów kominowych i wentylacyjnych 
(w murze) nie wolno używać jako przewodów 
czerpniowych. 

58. Wentylację schronu należy obliczać, zależ- 
nie od zatrudnienia osób w schronie podczas na- 
padu lotniczego, wg następujących minimalnych 
norm powietrza: 

a) schrony dla osób niezatrudnionych: 20 do 
30 1 na minutę i osobę, 

b) schrony, w których podczas napadu lotni- 
czego wykonywana jest praca: do 100 1 na minu- 
tę i osobę, zależnie od warunków lokalnych i ro- 
dzaju pracy. Powinna przy tym nastąpić przy- 
najmniej jednokrotna wymiana powietrza na go- 
dzinę, aby osiągnąć wystarczające nadciśnienie 
(2—5 mm sł. wody). 

59. Wentylatory elektryczne o wydajności do 
1200 l/min. muszą posiadać urządzenie do napędu 
siłą ludzką (ręcznie lub nożnie). Dla większych 
zespołów z elektrycznym napędem, powinno być 
zainstalowane zapasowe źródło prądu na zew- 
nątrz schronu, lub wewnątrz w oddzielnym po- 
mieszczeniu. 

60. Wystarczający przepływ świeżego powie- 
trza i odpływ zużytego osiąga się przez wbudo- 
wanie zaworów nadciśnieniowych, które działają 
samoczynnie przy nadciśnieniu w granicach od 
7 do 10 mm sł. wody. Zawór nadciśnieniowy po- 
winien być wykonany jako zwrotny. Przy projek- 
towaniu schronu i rozmieszczaniu zaworów nad- 
ciśnieniowych należy zwracać uwagę na to, aby 
ze względu na przewietrzanie ustępów odpływ po- 
wietrza skierować, jeśli to jest możliwe, z po- 
czątku przez ustępy i stamtąd na zewnątrz. W 
analogiczny sposób może być  przewietrzany 
przedsionek. 

Centralne instalacje wentylacyjne. 

61. Jeśli większa ilość schronów znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie, można zależnie od o- 
koliczności stosować centralne instalacje wenty- 
lacyjne (o zapasowych źródłach prądu por. p. 59). 

62. Przy centralnych instalacjach wentylacyj- 
nych należy przewidzieć co najmniej 2 niezależne 
przewody czerpniowe na wypadek unieruchomie- 
nia lub zniszczenia jednego z nich. 


Urządzenia do odświeżania powietrza. 


63. W schronach nie wolno stosować systemów 
wentylacji o obiegu zamkniętym, polegających 
na usuwaniu z zużytego powietrza dwutlenku 
węgla i jednoczesnym dodawaniu tlenu. 


C) Podłogi. 


64. W schronach należy stosować, jeśli to jest 
możliwe, podłogi jednolite (jastrychy). 


D) Przewody rurowe. 


65. Ze schronu należy w miarę możności usu- 
nąć przewody rurowe, zwłaszcza gazowe. Pożą- 
dane jest urządzenie zaworu na przewodzie z zim- 
ną wodą. 

66. Jeśli przewody rurowe nie mogą być usu- 
nięte, wówczas należy je zaopatrzyć na zewnątrz 
schronu w urządzenia zamykające i opróżniające. 
Poza tym przejścia przewodów w ścianach i su- 
fitach muszą być uszczelnione masą plastyczną z 
uwzględnieniem w razie potrzeby — rozszerza|- 
ności przy ogrzewaniu. 


E) Ustępy. 


67. Ustępy umieszcza się w specjalnych pomie- 
szczeniach. Najpraktyczniejsze są suche klozety 
z samoczynnym zasypywaniem (np. proszkiem 
torfowym). 


68. W wypadku przystosowania istniejących 
budowli ustępowych jako schronów, należy zwró- 
cić baczną uwagę na możliwość szczelnego za- 
mykania wywietrzników. 


F) Urządzenia kanalizacyjne. 


69. Krany wodne i ustępy spłukiwane należy 
w miarę możliwości wyposażać w oddzielny prze- 
wód ściekowy, niezależny od domowej sieci kana- 
lizacyjnej. Do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
można włączać odpływy od kranów wodnych i 
ustępów spłukiwanych tylko w tym wypadku, je- 
śli nie grozi niebezpieczeństwo wstecznego dzia- 
łania instalacji. 

70. Jeśli niebezpieczeństwo to istnieje, należy 
uniemożliwić wtargnięcie wody do schronu przez 
zastosowanie zaworów burzowych na przewodzie 
ściekowym. 


G) Oświetlenie. 


71. Drogi doprowadzające oraz poszczególne 
pomieszczenia schronowe muszą być oświetlone. 
Światła te powinny być dokładnie zamaskowane. 

72. Nie wolno używać wewnątrz schronu o- 
świetlenia zużywającego tlen. 

73. W razie przerwy w dopływie prądu, naj- 
prościej jest oświetlać schron za pomocą lamp 
elektrycznych z suchymi bateriami. 

74. Jeśli przy oświetleniu schronu korzysta się 
z publicznej sieci prądu, wówczas schron należy 
przyłączać do osobnego obwodu, który nie zosta- 
nie wyłączony przy wyłączeniu prądu siłowego. 
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75. Jeśli przewidziane jest zapasowe źródło prą- 
du, wówczas niezbędne urządzenia do wytwarza- 
nia prądu powinny znajdować się w pomieszcze- 
niu zabezpieczonym od gruzów i odłamków. Za- 
pasowa instalacja oświetleniowa musi być wyko- 
nana w myśl przepisów VDE (Związek Niemiec- 
kich Elektryków). 


H) Ogrzewanie. 


76. W schronach, które ze względu na szcze- 
gólne okoliczności muszą być ogrzewane, urzą- 
dzenia służące do tego celu i znajdujące się we- 
wnątrz schronu nie mogą powodować zużycia 
tlenu. (Przewody rurowe porów. pp. 65 i 66). 


I) Malowanie. 


79. Ściany i sufity schronu powinny być malo- 
wane wapnem. Przedsionki schronu należy powle- 
kać środkami umożliwiającymi zmywanie 


Rozdział V. — Znaki rozpoznawcze. 


78. Schrony powinny być znakowane dobrze 
czytelnymi i trwałymi napisami. Napis powinien 
zawierać dopuszczalne zaludnienie. Przy schro- 
nach większych (ponad 20 osób) należy również 
znakować dojścia do schronu. Znaki muszą być 
czytelne także w ciemności (O znakach rozpcz- 
nawczych porówn.: Tymczasowe Wytyczne Opl 
Ludności Cywilnej. Rozdział VI). 


Rozdział VI. — Użycie schronów do innych 
celów. 

79. Pomieszczenia schronowe mogą być wyko- 
rzystane w czasie pokoju do innych cełów pod 
warunkiem, że w razie alarmu lotniczego będzie 
zapewniona możliwość szybkiego i całkowitego 
doprowadzenia tych pomieszczeń do stanu właś- 
ciwego przeznaczenia. Użytkowanie schronów 
podczas pokoju do innych celów nie może zagra- 
żać ich właściwemu przeznaczeniu. 


Rozdział VII. — Przepisy o wyjątkach. 


Osiedla mieszkaniowe. 


80. W miejscowościach, w których stosowane są 
ulgi podatkowe na mocy $ 29 ustawy o podatku 
gruntowym z dn. 1.XII.1936 r. oraz odnośnego 
rozporządzenia wykonawczego, nie wymagane 
jest urządzanie przedsionka schronowego i ustę- 
pu, jeśli pojedyncza działka budowlana nie za- 
wiera więcej niż 10 mieszkań i 3 pełnych kondy- 
gnacji. Zaleca się jednak zwracać uwagę, aby 
było możliwe późniejsze urządzenie przedsionka 
i ustępu. 

81. Zastępcze obciążenie gruzem (p. 28) dla 
wyżej wymienionych osiedli mieszkaniowych wy- 
nosi co najmniej: 
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500 kg/m? przy budynkach do 1 pełnej kondy- 
gnacji, 

750 kg/m? przy budynkach do 2 pełnych kon- 
dygnacyj, 

1000 kg/m? przy budynkach do 3 pełnych kon- 
dygnacyj. 

Przy obliczaniu pełnych kondygnacyj nie bie- 
rze się pod uwagę dodatkowych pomieszczeń na 
strychu. 

82. Wyjątki powyższe mają również zastoso- 
wanie de własnych domków o kubaturze do 
800 m3. 


Małe osiedla. 


83. (1) W małych osiedlach i koloniach robot- 
niczych, budowanych na wzór małych osiedli, 
schrony mogą być wykonywane w następujący 
sposób: 

(2) Strop schronowy musi być masywny; w o- 
bliczaniu nie uwzględnia się zastępczego obciąże- 
nia gruzem. Jako schrony mogą być przewidziane 
np. składy piwniczne itp. Należy przy tym zwró- 
cić uwagę na zabezpieczenie przeciwgazowe i 
przeciwodłamkowe otworów schronowych przez 
uszczelnienie, zasłony z worków z piaskiem, 
skrzynki z piaskiem, zasłony z kamieni itp. 

(3) Zostaną wydane osobne przepisy dla tych 
wypadków, w których ze względu na szczególne 
okoliczności, np. wysoki stan wód gruntowych, 
nie można wykonać zwykłych piwnic, albo jeżeli 
wykonanie ich powodowałoby stosunkowo duże 
koszta. 


Okręgi wiejskie. 
84. W okręgach wiejskich należy stosować te 
same wyjątki, jak w małych osiedlach (p. 83). 


Ograniczenie wyjątków. (pp. 80—-84). 

85. Jeśli parcele budowlane z racji swego poło- 
żenia są szczególnie zagrożone napadami lotni- 
czymi, wówczas policja budowlana uprawniona 
jest żądać również w wypadkach wymienionych 
w pp. 80—84 urządzania. schronów wg przepisów, 
podanych w rozdz. I do VI. 

86. Orzeczenie o szczególnym zagrożeniu lotni- 
czym parceli budowlanych wydają miejscowe 
władze o p 1. 

87. W budynkach, wznoszonych zdala od kom- 
pleksów budowlanych, można zaniechać urzą- 
dzania schronów, zwłaszcza jeśli rodzaj budynku 
(np. leśniczówka) nie nasuwa prawdopodobień- 


stwa zagrożenia lotniczego. 
Przekroczenie linii regulacyjnej. 
88. W razie niemożności znalezienia innego 
rozwiązania, można na odpowiedni wniosek ze- 
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zwolić na przekroczenie linii regulacyjnej, np. 
przez zapasowe wyjścia lub przewody od- i napo- 
wietrzające. 


Otwory w ścianach przecywogniowych. 


89. Dojśeia do schronu mogą być za zezwole- 
niem policji budowlanej wykonane w ścianach 
przeciwogniowych. Przebity otwór musi być za- 
opatrzony w ognioodporne i gazoszczelne drzwi. 


D ATAW" L 


Nowe aparaty tlenowe ratownicze. 
Die Gasmaske nr 1-2, 1937. 


Niemcy opracowali ostatnio nowy typ aparatu 
tlenowego ratowniczego o działaniu automatycz- 
nym. Aparat ten wyprodukowano na podstawie 
współpracy przemysłu przeciwgazowego, władz 
kierujących obroną i akademii wojskowej. Zasad- 
niczo stworzono dwa nowe typy aparatów: „L. 
A.B. 4“ i „L.A.B. 4 S.“ (rys. 13 i 14), które jednak 
różnią się tylko tym, że pierwszy z nich nie po- 
siada własnej butli i może być w razie potrzeby 
dołączony do każdej butli, drugi zaś posiada wła- 
sną butlę pojemności 7 litrów (1050 litrów tlenu 
pod ciśnieniem 150 atmosfer). Aparat „Ł. A. B. 
4 S.“ posiada butlę większą od spotykanych w do- 
tychczasowych aparatach, ponieważ jest on prze- 
znaczony do podawania tlenu równocześnie 4 o- 
sobom. Do produkcji tych aparatów przystąpiły 
wspólnie dwie duże firmy niemieckie, nie wymie- 
nione w notatce dziennikarskiej. Przypuszczać na- 
leży, że chodzi o firmę Degea (Auer Gesellschaft) 
oraz firmę Draeger. Tylko te dwie firmy produ- 
kowały dotychczas aparaty tlenowe ratownicze 
na terenie niemieckim. 

Przyp. tłumacza: Aparat wyżej przedstawiony 
oparty jest na automatycznym podawaniu tlenu 
osobom zatrutym, posiada więc automat dozujący 
tlen pod normalnym ciśnieniem. Jest to dość już 
stara zasada, którą posługiwała się firma Degea 
w niektórych swoich poprzednich typach apara- 
tów tlenowych ratowniczych. Zawory w automa- 
cie dozującym są wprowadzane w ruch przez 
działanie ssące oddechu. Aparat podaje czysty 
tlen pod niewielkim ciśnieniem przez szczelną 
maseczkę. 

Aparaty te nadają się do ratownictwa górnicze- 
go i po zatruciach gazami trującymi. Znaczenie 
ich dla ratownictwa po zatruciu gazami duszący- 
mi jest mocno problematyczne, ponieważ podają 
czysty tlen, a nie mieszaninę tlenu z powietrzem, 


Rozdział VIII. — Współpraca Związku Obrony 
Przeciwlotniczej i Państwowej Organizacji 
Przemysłu. 

90. Władze policji budowlanej mogą współpra- 
cować obok innych instytucyj w pierwszym rzę- 
dzie ze Związkiem Obrony Przeciwlotniczej w za- 
kresie samoobrony i rozszerzonej samoobrony o- 
raz z organami Państwowej Organizacji Przemy- 
słu — w zakresie o pl przemysłowej. 


EKARSKI 


nieodzowną dla ratownictwa po tych gazach. Po- 
dawanie tlenu przez szczelną maseczkę uniemoż- 
liwia np. tak ważną czynność, jak podawanie tle- 
nu przez nos, i męczy mięśnie oddechowe, zmu- 
szone do pokonywania oporu zaworów. Aparaty 
tlenowe ratownicze „Perun“ wyrabiane w Polsce 
są pod tym względem znacznie lepsze. 


Rys. 18. 
Aparat tlenowy ratowniczy t. „L.A.B.Ą* 
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Rys. 14. 
Aparat tlenowy ratowniczy t. „L.A.B.4 S.“ 


Schmelzer: Ciężkie uszkodzenie oczu, spo- 
wodowane skoncentrowanym gazem łza- 
wiącym. 

Monatsbl. f. Augenheilk. Nr 5, 193%. 


Autor opisuje wypadek skażenia oczu stężonym 
chloroacetofenonem, spowodowany wystrzałem z 
pistoletu gazowego z odległości 3 metrów. Wypa- 
dek zdarzył się wskutek lekkomyślności dwóch 
laborantów. Przez pierwsze 14 dni leczenie prze- 
prowadzał lekarz zakładowy. Po natychmiasto- 
wym przemyciu oczu, stosował okłady z lodu i a- 
tropinę. Leczenie to dawało na razie dobre wyni- 
ki, ponieważ rogówka w pierwszych dniach po- 
została jasna i przezroczysta. Niespodzianie na- 
stąpił jednak szybki rozpad rogówki z równocze- 
snym ropieniem w zakresie komory przedniej. To 
nagłe powikłanie zmusiło lekarza do wysłania 
chorego do kliniki. Po dwóch miesiącach wyleczo- 
no wrzód na rogówce, jednakże jedno oko wsku- 
tek silnego zmętnienia rogówki stało się właści- 
wie ślepe. Autor zaleca w podobnych wypadkach 
stosowanie w okresie początkowym maści alka- 
licznej, chociaż sam wątpi w to, czy ten środek 
dałby lepszy efekt. Wypadek powyższy wskazuje 
jednak na to, jak należy być ostrożnym w sta- 
wianiu prognozy w wypadku skażenia oczu stę- 
żonym lakrymatorem. (Wypadek ten jest bardzo 
ciekawy i pouczający, ponieważ dotychczas nie 
przypuszczano, aby ładunki gazowe używane do 
pistoletów mogły spowodować aż tak ciężkie usz- 
kodzenie. — Przyp. tłumacza). 
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O. Muntsch: © zapobieganiu nieszczęśli- 
wym wypadkom podczas szkolenia w obro- 
nie przeciwgazowej. 


Gasschutz und Luftschutz nr 7, 193%. 


Autor porusza niezmiernie ciekawą sprawę. Oto 
w ostatnich latach oddział ratowniczo-przeciwga- 
zowy akademii wojskowej w Berlinie (którym 
kieruje autor) wydał cały szereg orzeczeń lekar- 
skich w sprawie rzekomych, czy istotnych uszko- 
dzeń gazowych. Uszkodzenia te wiązano ze 
szkoleniem przeciwgazowym, a niektóre nawet 
wniesiono do sądu, celem rozstrzygnięcia sprawy 
odszkodowania. Autor pisze niniejszy artykuł w 
tym celu, aby łatwiej można było odpierać zarzu- 
ty nieistotne ze strony tzw. „poławiaczy rent“, 
względnie przysądzić odszkodowanie w wypadku 
istotnego uszkodzenia. Autor piętnuje tych ludzi, 
którzy przy okazji jakiejkolwiek współpracy z or- 
ganami obrony przeciwgazowej starają się o wy- 
zyskanie sytuacji dla celów oszukańczo zarobko- 
wych. Są i tacy ludzie, którzy w dobrej wierze 
wiążą swoje schorzenia z „gazem trującym“, z 
którym zetknęli się na ćwiczeniach gazowych. 

Stosunkowo najczęściej zdarzają się wypadki 
skarg na choroby, spowodowane przez gaz łza- 
wiący, przy okazji sprawdzania szczelności ma- 
sek przeciwgazowych w komorze. Ludzie obwinia- 
ją ten gaz o spowodowanie schorzeń płuc i serca, 
dalej podają go jako przyczynę schorzeń infek- 
cyjnych, jak grypa, schorzeń ogólnych, jak reu- 
matyzm, uszkodzeń nerek i wątroby oraz chorób 
głębszych warstw oczu. Niestety w wielu podob- 
nych wypadkach lekarze wystawiali świadectwo 
z rozpoznaniem: „zatrucie gazowe”, i tym popie- 
rali jeszcze bardziej błędne lub oszukańcze meto- 
dy rzekomo zatrutych. Autor podkreśla dobitnie 
to, że gazy łzawiące używane przy ćwiczeniach 
nie mogą absołutnie spowodować żadnych głęb- 
szych uszkodzeń, gdyby nawet człowiek oddychał 
nimi bez maski przez dłuższy czas, a więc przez 
szereg minut. Gazy te drażnią przede wszystkim 
cczy i jeśli tego podrażnienia nie ma, nie może 
być w ogóle mowy o działaniu gazu łzawiącego. 
Przy badaniu tych „wypadków“ należy zawsze 
poinformować się o stężeniu gazu w komorze 
podczas ćwiczeń i o czasie działania tego gazu na 
człowieka. 

Omdlenia i przypadłości sercowe nigdy nie mo- 
gą być następstwem działania ćwiczebnych stę- 
żeń lakrymatorów; gazy łzawiące nie mają abso- 
lutnie narkotycznego działania. Występowanie po- 
dobnych objawów u niektórych osób w czasie 
ćwiczenia w komorze należy przypisać pobudli- 
wości, małej odporności i konstytucjonalnym ob- 
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ciążeniom tych osób. W ten sposób reagują one 
i przy każdej innej sposobności (polski język ma 
krótkie określenie: jednostka tchórzliwa. — 
przyp. tłumacza). Jeżeli nawet stwierdzono przed 
ćwiczeniem chorobę, to mimo wszystko słabe stę- 
żenia lakrymatorów nie mogą wywołać jej za- 
ostrzenia. Kierownik ćwiczeń musi naturalnie u- 
nikać wszystkiego, co mogłoby spotęgować dzia- 
łanie lakrymatorów, a więc przede wszystkim nie 
popełniać błędu wystrzeliwania nabojów z ga- 
zem wtedy, kiedy ćwiczący są już w komorze. 
Naboje gazowe muszą być wystrzelone przed 
wpuszczeniem ćwiczących do komory, gdyż może 
się zdarzyć, że nabój wystrzelony w kierunku ćwi- 
czącego może go opryskać stężonym lakrymato- 
rem. Należy pamiętać o tym, że niektóre gazy 
drażniące w postaci płynnej mogą bardzo ciężko 
uszkodzić skórę i oczy. 

Ćwiczenia w komorze gazowej służą do wypró- 
bowania maski przeciwgazowej i wyrobienia 
wśród ludzi zaufania do niej. Jeżeli ktoś z ćwiczą- 
cych ma źle dopasowaną maskę, wówczas poczu- 
je lekkie podrażnienie oczu, co zmusi go do o- 
puszczenia komory i dopasowania sobie innej ma- 
ski. Jeżeli jednak naboje gazowe będą wystrze- 
lone w komorze po zebraniu się tam ćwiczących, 
którzy nałożą maski dopiero na skutek podraż- 
nienia oczu, niemożliwe będzie skontrolowanie, 
czy maski są dobrze dopasowane. Chwilowe po- 
drażnienie oczy uniemożliwi stwierdzenie ewentu- 
alnego przenikania gazu po założeniu maski. I 
jeszcze jedna uwaga. Mimo odpowiedniego wie- 
trzenia komory gazowej, pozostaje w niej zwykle 
jeszcze tyle danego lakrymatora, że wystarczy to 
do lekkiego podrażnienia oczu. Fakt ten utrudni 
również rozpoznanie szczelności maski, jeżeli 
wpuścimy do komory ludzi bez masek i każemy 
je nakładać dopiero w komorze. A więc ćwiczą- 


cych należy wpuszczać do komory w maskach, a 
dopiero po stwierdzeniu przez nich, że istotnie 
maski są dobre, kazać im ewentualnie maski 
zdjąć, aby się przekonali o skuteczności obrony 
maską. 

Ludzie uważają bardzo często jako przy- 
czynę schorzeń dym przesłaniający, uzyskiwany 
z kwasu chlorosulfonowego. Stwierdzić należy, że 
ta sztuczna mgła absolutnie nie może spowodo- 
wać głębszych uszkodzeń. Natomiast w postaci 
płynnej wykazuje działanie żrące, właściwe kwa- 
som. Oczywiście, że gęste kłęby dymu przerażają 
tchórzliwe jednostki, szczególnie w tych miej- 
scach ćwiczebnych, przez które trzeba  pełzać. 
Wobec tego zadymianie takich miejsc należy uz- 
nać za niecelowe, ponieważ ludzie wyzyskują czę- 
sto każde uderzenie i inne urazy dla swych celów 
i twierdzą, że spowodował to dym, przesłaniający 
pole widzenia. 

Kierownik ćwiczeń musi szczególną troską oto- 
czyć wszelkie ćwiczenia dotyczące iperytu, choć- 
by on był tylko markowany przez inną substan- 
cję. Autor przypomina wypadek, spowodowany 
przez gorliwego instruktora, który do markowa- 
nia iperytu użył ołejku gorczycznego i gliceryny. 
Smarował on ludziom skórę tą mieszaniną i kazał 
następnie skórę oczyścić wapnem chlorowanym, 
co wywołało poparzenia. Olejek gorczyczny 
należy do związków zbliżonych do kantarydyny 
i chlorowane wapno nie tylko go nie niszczy, ale 
potęguje jego działanie. Przy ćwiczeniach z bom- 
bami zapalającymi nie wolno pracować bez oku- 
larów ochronnych i rękawic. Obowiązkiem orga- 
nizatorów ćwiczeń jest wstawienie do grupy ćwi- 
czących jednego sanitariusza z pełnym ekwipun- 
kiem, posiadającego łączność z lekarzem, aby w 
wypadku potrzeby nie było zwłoki w udzieleniu 
pierwszej pomocy. 


SAMOOBRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ 


Obrona przeciwlotnicza na wsi 


Autor artykułu pt. „Szkolenie w opl g 
ludności wiejskiej“, zamieszczonego w nr 
6 „Przeglądu OPLG'", poruszył ważne za- 
gadnienie przygotowania wsi do obrony. 

Przytoczony przez autora między inny- 
mi argument, że wieś, w której prowadzi 
się akcję opl, przyczynia się swą ofiar- 
nością do wzrostu dochodów LOPP, powi- 
nien być bodźcem do wypełnienia zadań 
LOPP i na terenie wsi, w zupełnie słusz- 
nym przekonaniu, że wyłożone koszty 
zwrócą się z nawiązką. 


Dziś wieś daje mało na LOPP, mimo że 
z uświadomieniem ludności wiejskiej o 
przyszłej wojnie nie jest tak źle, jakby się 
zdawało. Zwiększenie czytelnictwa wśród 
włościan i radio zrobiły swoje. 

Winę tu trzeba złożyć na brak instruk- 
torów szkolonych specjalnie dla potrzeb 
wsi. Instruktor oplg idąc na wieś musi 
zapomnieć o metodach szkolenia, jakie sto- 
sował w mieście. Rolnikowi nie ma potrze- 
by mówić o stalowych drzwiach gazo- 
szczelnych, wentylatorach schronowych 
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itp. szczegółach obrony, interesujących 
mieszkańców miast. Trzeba się tu liczyć z 
ciężkimi warunkami materialnymi rolni- 
ka, który poza prymitywnymi środkami 
nie będzie miał nic pod ręką do obrony w 
czasie napadu gazowego. Tę prawdę trze- 
ba sobie uświadomić i umieć przekonać 
rolnika, że prymitywne sposoby obrony, 
jakimi wieś dysponuje, mogą i muszą dać 
jej ratunek. 

Brak zupełny, a w najlepszym razie nie- 
dostateczna ilość sprzętu obrony osobi- 
stej, jaką wieś będzie rozporządzała, 
narzuca konieczność szkolenia w obronie 
zbiorowej w zakresie rodziny oraz tworze- 
nia nieskomplikowanej, ale celowej i naj- 
konieczniejszej organizacji obrony wsi ja- 
ko obiektu. 

Dotychczasowe „mówione“ kursy ele- 
mentarne o p 1 g wsi nie zdobędą. Wieś roz- 
czaruje się szybko, gdy akcja skończy się 
tylko na płomiennych przemówieniach pre- 
łegentów. 

Zmysł praktyczności, jaki cechuje rolni- 
ka, nakazuje instruktorowi oplg podejść 
do swej pracy na wsi ze strony praktycz- 
nej. Zaryzykuję zdanie, że kurs oplg na 
wsi powinien zaczynać się od próbnego u- 
szczelnienia przez kursistów jednego z po- 
mieszczeń. Program tego kursu powi- 
nien uwzględniać jak najwięcej zajęć prak- 
tycznych w zakresie obrony zbiorowej ro- 
dziny, zabezpieczenia żywności, paszy, wo- 
dy, inwentarza oraz obrony wsi jako ca- 
łości. 

Przeprowadzanie następnie we wsiach 
ćwiczeń, choćby nawet w bardzo dużych 
odstępach czasu, przekona rolnika, że 
LOPP o nim nie zapomina, obdarzy ją za- 
ufaniem i nie poskąpi składek. 

W ćwiczeniach musi brać udział cała 
ludność oraz służba oplg wsi, której 
członkowie muszą być specjalnie szkoleni. 
Zaproponowane tu projekty wymagałyby 


oczywiście przestudiowania całego zagad- 
nienia przez zespół fachowców w ramach 
ogólnego planu opl kraju. Autor wspo- 
mnianego artykułu łączy akcję szkolenio- 
wą na wsi z koniecznością powołania pod- 
instruktorów honorowych jako swych po- 
mocników w terenie. Wielu doświadczo- 
nych instruktorów oplg na pewno nie 
zgodzi się z tym zdaniem, gdyż dawno już 
zniechęcili się do pracy podinstruktorów 
honorowych. Moim zdaniem, pomocnicy ci 
wówczas tylko spełnią swoje zadanie, je- 
żeli nie będą się nazywali „podinstrukto- 
rami“ czy też „prelegentami', lecz „ko- 
mendantami oplg wsi“ o z góry ustalo- 
nych zadaniach, pewnym autorytecie, u- 
znanym przez władze gminne, i nakreślo- 
nym programie pracy. Wtedy rola pomoc- 
ników instruktora obwodowego oplg bę- 
dzie zrozumiała dla ludności, ich praca na- 
wet w dziedzinie propagandy LOPP i wer- 
bunku będzie ułatwiona. 

Jednym słowem, organizacja LOPP na 
wsi i werbunek członków powinien iść w 
parze z organizacją oplg wsi. 


J. Mazur. 


PROSIMY 

PP. PRENUMERATORÓW 
O WPŁACANIE 
ZALEGŁEJ 
PRENUMERATY 


PRENUMERATA W KRAJU: rocznie 6 zł. ABONAMENT ZAGRANICĄ: rocznie 7 franków szwajc. 


CENA EGZEMPLARZA: 60 groszy. 


KONTO CZEKOWE P.K.O. 20040 


KOMITET REDAKCYJNY: Przewodniczący płk. inż. KAZIMIERZ MONIUSZKO 
członkowie: kpt. ZDZISŁAW MARYNOWSKI, kpt. ADAM ZIELIŃSKI 


Redaktor: inż. TADEUSZ KOWALIK 


Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY L.O.P.P. 


Warszawa, ul. Wierzbowa 9, telef. 562-20. 


Redakcja rękopisów nie zwraca. 


` F 
Te 


FABRYKA WYROBÓW TEKTUROWYCH i BLASZANYCH WKLĘSŁODRUKOWE „NOTOFOT sp.z... 


WARSZAWA, TARCZYŃSKA 4, TEL, 266-32. 
ROTOGRAWIURA JEDNO I WIELOBARWNA 


Reprodukcje artystyczne wszelkiego rodzaju: poczłówki, 
portrety, ulotki, broszury, plakaty iłp. Jedyne w Polsce ma- 


„SOKÓŁ“ 


Warszawa, Leszno 38 Tel. 11.0998 szyny angielskie drukujące z arkuszy miedzianych z mo- 
żnością przechowywania form przy powtarzaniu nakładu. 


DOM HANDLOWO - AGENTUROWY WYTWÓRNIA 
AIK C E SFJOFR TH 


Ed. Karol ETIENNE |  smococowcn 
WARSZAWA, ni. Tadeusz Mikołajewski 


Żórawia 15. Tel. 821-12 i 
arszawa, 
ul. Narbutta 41 
KAUCZUK PIANKOWY (MOUSSE) Telefon 4-35-14 
KRAJOWY PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH BRUKARSKICH 


WYROBÓW BETONOWYCH, PRZEPROWADZANIE 
KABLI ELEKTRYCZNYCH | TELEFONICZNYCH 


É Własne Kamieniołomy Granitu w Klesowie, powiat Sarneński 
PRZEMYSŁ LEŚNY Stanisław ZIEMBIŃSKI 


Warszawa, Sienna 67. WARSZAWA, UI. BODUENA Nr 1. Tel. Nr 1.35-58 
E E ej Wykonuje: 
Telef. 2.39-15, 5.90-61, 8.17-59 Roboty brukarskie dla Zarządu Miej- 
g skiego m. st. Warszawy — Wodocią- 
KŁAD DRZEWA STOLARSKIEGO I BUDOWLANEGO gów i Kanalizacji. 
MECHANICZNA OBRÓBKA DRZEWA Sab LK sa. Byd zada 3 
e A Fabryka Kabli S. A., Kraków; 
Wyrób listew do podłóg, desek podłogowych, Warszawska "Wytwórnia Kabli S. A., 
okien, drzwi iłp. z własnych materiałów Warszawa—Okęcie; 
lub przysłanych Polskie Fabryki Kabli i Walcownie 


Miedzi S. A., Ożarów — Warszawski. 


Skład Sukna i różnych Filców 


M. FLIGIEL 


Warszawa, 


Franciszkańska Nr 30. Telef. 11-84-32 


FABRYKA WYROBÓW BLASZANYCH 


J. WIŚNIEWSKI 


Warszawa, Wolność 6, telefon 11-24-56 


Wykonywa: Zbiorniki do wody I mleka. Kanwle transportowe 


hermetyczne. Oziębiacze, kotły do gotowania potraw, 


galanterię blacharską itp. 


LUDERT i MULLER HURTOWNIA APTECZNA 


FABRYKA FILCÓW I TKANIN TECHNICZNYCH EG 
Spółka Akcyjna „S A N l T A S 
w Tomaszowie Maz. N. POMERANC 
Biuro i Składy: Łódź, Piotrkowska 177 Łódź, Piotrkowska 17, telefon 128-87 


FABRYKA WYROBÓW BLASZANYCH "FABRYKA MYDŁA 


J. SEROCZYŃSKI FRANCISZEK JAWOROWSKI w Warszawie 


Warszawa, Marszałkowska 1 1/1 3, tel. 8-57-95 Poleca swoje znakomite wyroby: Mydło do prania. Mydło 


LODOWNIE POKOJOWE SOLIDNIE WYKOŃCZONE piynneimydtolszareliizapranyidajjadigg: 


W RÓŻNYCH KOLORACH Zamówienia kierować: Warszawa, GĘSIA 89, Telefon 11-36-54, 


TT. ( a w 
SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW MYDLARSKICH I FARB Wytwórnia drutów ciętych do kwiatów 


SS TRZCIŃSK I|w. SZUOEREWICZ 


Warszawa, ul. Leszno Nr 8 WARSZAWA, UL. OBOŻNA Nr 7 


ARTYKUŁY TECHNICZNE 
WYROBY AZBESTOWE I GUMOWE 


„AZBESTGUM* 


Warszawa, ul. Graniczna Nr 2 
Telefon 254-02. — Konto w PKO. Nr 23.163 


SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
S. C. E M P EE E 


Warszawa, ul. Czerniakowska 221, tel. 952-35 i 695-91 


Przedsiębiorstwo robót budowlanych i remontowych 


J. TA R E OW SKK | 
REMBERTÓW, 
ul. Aleksandrowska Nr 24. — Telefon Nr 46 


Rak F, KUBALSKI 
WARSZAWA 
Górnośląska Nr 7-a. —— Telefon Nr 9-69-85 


A. CAJTUNG 
WARSZAWA, UL. CZERNIAKOWSKA Nr 171/173 
SPRZEDAŻ PASZY SPRZEDAŻ PASZY 


ul. 


SKŁAD APTECZNYCH MATERIAŁÓW 
L ZAB KO WSK I 


Łódź, ul. Limanowskiego Nr 6. — Telefon Nr 188-55 
POLECA: arytkuły farbiarskie i chemiczne. 


SB. FRYDMAN 


Fabryka Wyrobów Jedwabnych i Wełnianych 

GRZEGORZ SZAPOWAŁ Spadkobiercy 
ŁÓDŹ 

Fabryka: Kilińskiego Nr 232, tel. 153-48 

Biuro i skład: Piotrkowska. 69, tel. 148-81 Warszawą. ul. Ogrodowa Nr 26. —— Telefon 230-49 

Adres telegraficzny: „Szapował—=Łódź'. PASY I SKÓRY PASY I SKÓRY 


JJ ZAJĄCZKIEWICZ i S-ka j G. G. WAKEFIELD 8 Go. LTD. LONDON 


ŁÓDŹ, PLAC BOERNERA (Zielony Rynek) 
Telefon Nr 172-82 


poleca Światowej sławy olej lotniczy 


Castrol Aero C. 


Jen. repr. J. Szylit, Warszawa, ul. Zielna Nr 47 


BIURO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE 
Inż. W. Filanowicz i B. Suchowolski 
W WARSZAWIE 
ul. Skorupki Nr 7  ——-- Telefon Nr 9-19-56 


Skład Skór „WIRE D“ IGNACY BUGAJ — Meble Szkolne 
Warszawa, ul. Senatorska Nr 4. Telefon 204-66 Dostawca szkół państwowych i Zarządu Miejskiego 
FILIA: Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 28, tel. 854-71 Warszawa, ul. Nabielaka Nr 9, telefon 8-99-88 


Biuro Techniczne — JULIAN FELSZ 
Warszawa, A!. Jerozolimska Nr 17. Tel. 981-80 


WĘŻE GUMOWE, TŁOCZĄCE, SSĄACE, PARCIANE, 
MOŻNA NAJTANIEJ NABYĆ ESENCJE OWOCOWE WSZELKIE WYROBY GUMOWE I AZBESTOWE. 
"oz 


ŻYTO SK ŁA D OKUĆ DO DRZWI I OKIEN 
ORAZ RÓŻNYCH TOWARÓW ŻELAZNYCH 


5 Z AK ESEE ETMS Z 


Warszawa, PL. Grzybowski Nr 1. — Tel. Nr 286-87 


Gzęstochowskie Zakłady Ceramiczne S. 8. HELMAN Spadkobiercy i S-ka 
CZĘSTOCHOWA, UL. JACKA Nr 14 
Wyrabiają: cegły szamotowe i kwasoodporne, rury 
i kształtki do kanalizacji, klinkiery fasadowe i po- 
sadzkowe, przewody wentylacyjne i kominowe. —— 


W składzie materiałów aptecznych i kosmetycznych 


SZYMONA MELA 


Łódź, ul. Franciszkańska Nr 20 


Wytwórnia Chemiczna — H. 
Warszawa, ul. Grzybowska 19, tel.: 280-64, 657-90. 
DOSTAWCA DO INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH 


W. LIGNAU FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA 
WARSZAWA, UL. MARSZ. FOCHA 8. — TEL. 506-50 


Dostarcza artykuły biurowe do instytucji 
rządowych, komunalnych i społecznych. 


Fabryka Przewodników „TELVOX* 
Sp. z ogr. odp. 

Produkuje: Pancerze metalowe i azbestowe dla przewodników. Ple- 

cionki metalowe okrągłe i płaskie, sznury telefoniczne i łącznicowe. 


Dział rurek izolacyjnych p. f. „ISOFLEX” 
WARSZAWA, UL. ZŁOTA 72. — TEL. 503-36 i 619-89 


STAL BÓHLERA ERO SRRZEDAŽY | Księgowość przebitkowa, registratura okienkowa „ORGA”, kartoteki, koniki 


Sp. z ogr. odp. r 3 ś A n 
WARSZAWA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA Nr 25 Organizacja Pracy Biurowej „ORGA” A. Mayer 
Warszawa, Wilcza 38, Telefon 48-79-06 


Telefon: CENTRALA Nr 547-95 


CZĘSTOCHOWSKA FAGRYKA IGIEŁ I WYRORÓW METALOWYCH Spółka Akcyjna 
Częstochowa, Fabryczna Nr 2123, tel. 13-26 
Produkuje: igły do szycia, szpice (tekstylne), agraf- 
ki, szpilary, sprzączki, stalugi parasolo- 
we, piły do metalu, narzędzia ślusarskie. 


Urządzenia Kompletne Wentylacyjno - Ogrzewcza 


do SCHRONÓW przeciwgazowych 
SPECJALNOŚĆ FABRYKI MASZYN „WENTYLATOR“ 


WARSZAWA, 
ZARZĄD: ul. Króla Alberta 1. Telef. 5-94-87, 3-15-95 
FABRYKA: ul. Srebrna 16. Telef. 5-44-96 


ZAKŁAD ART.-CHEMIGRAFICZNY istnieje od 1919 r. 
STRZELCZYK, GRABSKI i LINKOWSKI 57.70. 0. 


Warszawa, Elektoralna 41. Telefon 2-69-06 
Wykonuje wszelkiego rodzaju klisze drukarskie, kreskowe i siatkowe 


